宅 用 大 陽光 発 電 シ ステ ム の ご 相談 ・ お 求め は 、 シ ャ ー プ の 保証 発行 登録 店 で 。 SS 有人 AI マ SFP 住宅 用 エネ ルギー ソリ ュー ショ ン シ ス テム 


ーー ご 相談 か ら 設 置 後 ま で 、 ぉ お 客 様 に ご 安心 いた だ ける サポ ー ト 体制 を 整え て お り ま す 。 


住宅 用 太陽 光 発 電 シ ステ ム / 蓄 電池 シス テム /HEMS 
認 交 取得 介 岐 開始 まで の 期限 10kW 未 満 :1 年 10kW 以 上 :3 年 Be Original. https:p.Sharp/sunvista/ 


ーー 総合 カタ ログ [ogg-4 


申込 内 容 
確認 *2 


mE i 電気 を つく っ て 、 た め て 、 賢 く 使う 。 
NN 連 系 快適 な ” 目 家 消 費 ” 生活 を N Al が 実現 し ま す O 


お 見 積 り を 提 
と 設置 に 関す る 打ち 申請 ※5 
現地 調査 合わ せ を 行い ます 電気 工事 竣工 検査 


| ) e 男 
En 醒 ョ 四 連 系 立会 い 


認定 申請 の 詳細 に つい て は 、 右 の URL か ら ご 確認 くだ さい 。 https://www.enecho.meti.gojp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/index.html 
認定 。 電 力 会 社 と の 接続 契約 締結 前 の 申請 が 可能 で す 。 ※2 販売 店 が 代行 し て 事業 計画 認定 申請 を 行っ た 場合 は 、 確 認 の メー ル が 送ら れ て きま す の で 、 シ ステ ム 上 で 「 承 諾 | し て いた だ く 必 要 が あり ます 。 ※3 認定 後 、 電 力 会 社 と の 
な り ま す 。 ※4 JP-AC:JPEA 代 行 申請 セン ター ※5 お 引渡 し 日 か ら 1 ヶ月 以内 の お 申し 込み が 必要 で す 。 


接続 契約 に 


シャ ー プ 株 式 会 社 も し く は シャ ー プ エネ ルギー ソリ ュー ショ ン 株 式 会 社 と 誤認 させ て 、 電 話 勧誘 し た り 、 お 客 様 の 意思 に 反し て 強引 に 販売 する 訪問 販売 業者 に ご 注意 くだ さい 。 訪 問 販売 や 電話 勧誘 販売 は 消費 者 保護 を 
目的 と し た 法律 ま の 適用 を 受け ます 。 ※ 介 特定 商取引 法 (| 旧 訪問 販売 法 ) @ 消 費 者 契約 法 (消費 者 と 事業 者 が 結ん だ 契約 全て が 対象 で す 。) 


太陽 光 発 電 シ ステ ム や 蓄電 池 シ ステ ム の 取り 外し 、 移 設 処分 等 を 行う 場合 は 、 専 門 技術 を 要する た め 、 販 売 ・ 施 工業 者 ・ 建 設 業 者 、 ま た は 製造 元 ( シ ステ ム メ ー カ ー) に ご 相談 くだ さい 。 業 者 が 処分 を 行う 際 に は 、 廃 棄 物 
処理 法 、 建 設 リ サイ クル 法 に 沿っ て 、 太 陽光 発電 シス テム を 産業 廃棄 物 と し て 適切 な 方 法 で 処分 する こと が 義務 付け られ て いま す 。 し た が っ て 、 シ ステ ム 所 有 者 は 、 取 り 外 し や 処分 に つい て 、 業 者 と の 間 で 適正 な 契約 を 事前 に 
交わ され る こと を お 勧め し ます 。 詳 し く は 、2018 年 12 月 27 日 に 環境 省 より 公表 され た 「 太 陽光 発電 設備 の リサ イク ル 等 の 推進 に 向け た ガイ ドラ イン (第 二 版 ) ] を 参照 くだ さい 。 

適正 処理 の た め に 、 太 陽 電 池 モジ ュー ル に 関す る 情報 を 必要 と され る 場合 は 、 当 社 ウ ェ ブ サイ ト を 参照 くだ さい (https://jp.sharp/sunvista/) 。 


10 年 保証 、 ま る ご と 15 年 保証 お よび BLACKSOLAR プ レミ アム 保証 の 適用 に つき まし て は 、10 年 保証 プ ま る ご と 1 5 年 保証 プ BLACKSOLAR プ レミ アム 保証 発行 登録 店 に より 所 定 の 手続 き を 完了 し て いた だ く こ と が 
必要 で す 。 また 、 電 気 工事 、 モ ジュ ー ル 設置 工事 の 施工 は 、 当 社 所 定 の 工事 研修 修了 者 (電気 工事 施工 者 ID 保有 者 、 モ ジュ ー ル 設置 工事 施工 者 ID 保有 者 ) に よる 工事 が 必要 と な り ます 。 


余っ つた 電力 を 、 買取 価格 : 2023 年 3 月 末 ま で | 10kW 未 満 
8 i RR 置 :10 年 な で 育て る 
買い | 度 が あし 全国 一 律 :17 円 /kWh( 税 込 ) | 買取 期間 :10 年 間 4 四 休み ん な 
国 が 買い 取る 制度 が あり ます の 人 エネ ルキ ー 
で 。 ーー s = 1 . ' 
太陽 光 発 電 の 固定 価格 買 取 制 度 0 固定 価格 買取 制度 に ご 理解 ご 協力 を 経済 産業 省 資源 エネ ルギー 庁 
具 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/index.html 
安全 に 関す る 画 太 陽光 発電 シス テム に つい て 信 本 商品 は 電気 事業 法 で 定め られ た 一 般 用 電気 工作 物 の 中 の 小 出 力 発 電設 備 用 で す 。 パ ワー コン ディ ショ ナ の 内 部 に は 、 お 手 を 触れ な いで くだ さい 。 ま た 、 パ ワー コン ディ 
EE} ご ショ ナ を ぬれ た 手 や 布 等 で 触れ な いで くだ さい 。 感 電 す る 場合 が あり ます 。 欠 太陽 電池 モジ ュー ル の 架台 と パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 、 蓄 電池 は 、 別 々 の アー ス 工 事 が 必要 で す 。 
尽 、 


rt 、 ご 使用 の 前 | 画 蓄 電池 シス テム に つい て 専用 配線 に は 、 直 接 人 命 に 関わ る 医療 機器 、 人 身 の 損傷 に 至る 可能 性 の ある 装置 等 を 接続 し な いで くだ さい 。 博 蓄電池 本体 、 蓄 電池 用 コン バー タ お よび パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 
に 必ず 「 取 扱 説明 書 ] お よび 「 工 事 説明 書 ] を よく | の 内 部 に は お 手 を 触れ な いで くだ さい 。 ま た 蓄電 池本 体 、 蓄 電池 用 コン バー タ お よび パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ を ぬれ た 手 や 指 等 で 触れ な いで くだ さい 。 感 電 す る 場合 が あり ます 。 電 本 製品 の 誤動作 また は 不具 合 に よる 
お 読み くだ さい 。 使用 機器 の 機能 停止 や 損傷 、 デ ー タ 損失 、 周 辺 機器 へ の 影響 な ど が 発生 し て も 一 切 の 責任 は 負え ませ ん 。 電 本 製品 の 取り 外し や リサ イク ル の 際 は 販売 店 また は お 客 様相 談 室 に ご 相談 くだ さい 。 


画 当 カタ ログ の 数 値 は 50/60Hz で 記載 され て いま す 。 画 当 カタ ログ に 掲載 され た 製品 の 中 で 、 品 切れ に な る も の も あり ます 。 販 売店 に お 確か めのう え 、 お 選び くだ さい 。 画 製 品 改良 の た め 、 仕 様 の 一 部 を 予告 な く 変 更 す る こと が あり ます 。 商 品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と 異な 
る 場合 あり ます の で あら か じ め ご 了承 くだ さい 。 また 、 一 部 の 写真 は CG に よる 修正 加工 を し て いま す 。 画 「 オ ー プ ン 価 格 」 の 商品 は 、 希 望 小売 価格 を 定め て お り ま せん 。 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 画 電 気 事業 法 に 基づく 所 有 者 と し て 、 設 備 の 安全 性 に 
関す る 責任 が 発生 する こと と な り ま す 。 販 売 代理 店 や 施工 業者 な ど に 任せ きり に せ ず 、 所 有 者 自身 が 電気 事業 法 を 十分 に ご 理解 いた だ き 、 こ れ を 守っ て 発電 設備 を 稼働 し て いた だ きま す よ うお 願い いた し ます 。 


5: 人 ね 合 條 世 惹 っ お 侍 た 細 対象 機器 : 無 線 LAN 対 応 電 力 モニ タ 、 ク ラウ ド 連 携 エネ ルギー コン トロ ー ラ 
画 2.4GHz 機 器 使用 上 の 注意 事項 人 2.4GHz 使 用 周波 数 帯 で は 、 電 子 レン ジ 等 の 産業 ・ 科 学 ・ 医 療 用 機器 の ほか 、 他 の 同種 無 


に 基づく 適合 証明 に つい て る 上 記 対 象 機器 は 、 電 波 法 に 基づく 小 電 カカ デー タ 通 信 シ ステ ム の 無線 局 の 無線 設備 と し 


線 局 、 工 場 の 製造 ライ ン 等 で 使用 され る 免許 を 要する 移動 体 識別 用 構内 無線 局 、 ア マチ ュ ア 無 線 局 、 免 許 を 要 し な い 特 定 の 小 電力 て 、 技 術 基準 適合 証明 を 受け て いま す 。 従 っ て 、 使 用 する と き に 無線 局 の 免許 は 必要 あり ませ ん 。 ま た 、 日 本 国内 の み 使 用 で きま す 。 | 新 製品 | 太陽 電池 モジ ュー ル 

無線 局 、 等 (以下 「 他 の 無線 局 ] と 略す ) が 運用 され て いま す 。 1. こ の 機器 を 使用 する 前 に 、 近 くに 「 他 の 無線 局 ] が 運用 され て いな い 倫 技 術 基準 適合 証明 を 受け て いま す の で 、 分 解 / 改 造 を する と 法律 で 罰せ られ る こと が あり ます 。 電通 信 方 式 お よび 周波 数 帯 に 

こと を 確認 し て くだ さい 。 2. 万 一 、 こ の 機器 と 「 他 の 無線 局 ] と の 間 に 電 波 干渉 が 発生 し た 場合 に は 、 速 や か に この 機器 の 使用 場所 を 。 つい て は 次 の 通り で す 。 ク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ : 近 距 離 無線 通信 (IEEE802.15.4) (2.4GHz) 無線 LAN 対 応 電力 

変え る か 、 ま た は 機器 の 運用 を 停止 し て くだ さい 。 3. そ の 他 、 何 か お 困り の こと が 起き た と き は 、 お 買い 上 げ の 販売 店 に ご 連絡 くだ さい 。 モニタ : 無 線 LAN(IEEE802.11b/g/n) (2.4GHz) 限 LAC KSOLAR / ト RQ 


< く QR コ ー ド か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ど ご 注意 > 
@ 当 サイ ト 及 び 動 画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は 


登録 で も っ と ツ COCORO MEMBERS 2 本 招 ) https://cocoromembers.jp.sharp/ お お客様 の ご 負担 と た な り ま す 。@QR コ ー ド は 株 式 会 社 © GOOD DESIGN 


ご 愛用 家電 の | e? 人 に 寄り 添う 、 シ ャ ー プ の 会 員 サ ービス 


便利 に 快適 に デン ソー ウェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 
最新 の 情報 (Q&A、 製 品 ラ イン ナッ プ な ど ) は 、 ウ ェ ブサ イト で ご 覧 いた だ け ま す 。 | 一 般 的 な お 問い 合わ せ フ リー ダイ ヤル 。( カ タロ グ 請 求 ま た は 、 製 品 仕様 、 仕 組み や メリ ッ ト な ど ) A 
の ツ ト 朗 言 
a 放 SUNVISTA ウェ ブサ イト お客 様相 談 室 (Mg.0120-48-4649 携帯 電話 か 5 は 0570-550-190 
。/ 7 。 TEL:06-6792-5982 FAX:06-6792-5993 ご 相談 受付 時 間 | 月 曜日 土曜 日 午前 9 時 一 午後 6 時 
https:/jp.sharp/sunvista/ 〒581-8585 大 阪 府 八尾 市 北 亀 井町 3-1-72 | (年 末年 始 を 除く ) | 日 曜日 ・ 祝 日 / 午 前 9 時 一 午後 5 時 


シャ ー プ 株 式 会 社 回 走 回 * 画 像 は イメ ー ジ で す 。 


本 社 〒590-8522 で 
大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 回 ! 


1 の の ~ SUNVISTA 


この カタ ログ の 内 容 は 、 ミッ クス a VECETABLE ン ャ ビス スタ 
ヾ 折 | 責任 あ る 森林 畑作 ロ 
SMG 拓 和 朋 現在 の も の で 3 す 。 SA 認証 材 お よび 管理 原 材 この カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 


1200 LNgcEe MA0 知ら 作ら れ て いま す 。 信人 インキ を 人 し て いま 本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 * 付 帯 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 


i tei 甘 電 池 で 電気 代 を らく らく 節約 。 


電 時 に CO ぅ が 出 な い 、 電気 代 は 近年 、 上 昇 傾 向 に あり ます 。 
クリ ー ン な 太陽 光 発 電 。 蓄電 池 が あれ ば 、 昼 間 に つ くっ た 電気 を た め て 
太陽 光 で つく っ た 電気 を 使う 「 自 家 消 費 」 は 、 後に 使え る の で 、 購 入 す る 電気 を 抑え て 電気 代 

の 節約 が 図れ ます 。 


環境 に 頁 献 する 、 こ れ か ら の 暮らし 方 。 
し か も 家計 に も や さ し い の で 、 一 挙 両 得 で すね 。 
@ 夜 問 の 電気 の 購入 イメ ー ジ 


ーー ーー 太陽 光 発電 シス テム 
太陽 光 発 電 な し 太陽 光 発 電 シ ステ ム 0 買っ て まかなう 
時 又 
くっ た 電気 に を を 
an つく っ た 電気 夜間 の 隊 夜間 の 
使用 電力 使用 電力 
| 著 電 池 を 使え ば 、 自 家 消費 率 さ ら に アッ プ ) i 
e* a” 
®$ COCORO ENERGY 人 COCORO ENERGY 
ーーーーーーーーーー、 ーー 
AI で わが 家 だ け の エネ ルギー マネ ジメント を 実現 se 家族 みん な で 電気 の 無駄 使い に 気づけ る a ET 
0 we ee 
COCORO ENERGY(HEMS) な ら 、 ご 家庭 の 生活 パタ ー ン を 学習 し 、 $y 2% 27 90 aammom: ou 月 ご と の 使用 電気 料金 の 目標 値 を 設定 で き 、 目 標 値 を 超え そう な 場合 は プッ シュ ee 
使う 電気 と つく る 電気 を 予測 する こと で 、 ム ダ な く エ ネル ギー を コン トロ ー ル 。 > i 通知 。 省 エネ の 意識 付け や 節電 を サポ ー ト し ます 。 < て 
自家 消費 率 も 教え て くれ る の で 、 エ コ な 暮らし を 実感 で きま す 。 人 ーーー ーー 
発電 し た 電気 を 、 ど れ く らい ーーー ニー 電気 代 が 目標 値 を 超え そう に WP < 
お うち で 活か せ た か を お 知ら せ 。 ーー 〇 な っ た と き に お 知ら せ 。 昌 Qo 


01 


E 家計 に や さ し い 暮らし と 、 
も し も の 時 も 2 ‘KH を す 
災害 時 の 安心 を AI が バッ クア ッ プ する 、 
停電 し て も ゃ 電気 が 使え る 。 
太陽 光 発 電 ・ 蓄 電池 シス テム 。 


近年 頻発 する 停電 に 備え て 、 ad 開 COcORO 
自宅 で 電気 が 使え る 安心 。 (フラ ウド サー バー) 
昼 は 発電 し た 電気 を 、 夜 は 蓄電 池 に た め た 電気 を 、 

各部 屋 で 使え る の で 心強い 。 


発電 し た 電気 を た め て 使え ば 、 
数 日 間 に わ た っ て 使用 可能 。 


@ 停電 時 の 電気 の 流れ の 


発電 し た 電気 で 
まかない な が ら 充 電 


蓄電 池 連 携 弄 * 
パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ eareiSISYSe727eTeXS7S 


A 


昼 に た め て いた 
電気 を 使 


エネ ルギー を 


た め る 


P.07 


エネ ルギー を 


賢く 使う 


ーー 


®$ COCORO ENERGY 


閣 女 円 ラ ィ ン =, 
注意 報 ノ 気象 警 報 に 自動 で 対応 5 3 歴史 と 実績 長期 保証 
COCORO ENERGY(HEMS) な ら 、 雪 注意 報 ノ 気象 警報 が 発令 され る と 、 rme 60 年 以上 に わた り 紡い で きた 信頼 Many シャ ー プ 製 だ か 6 実現 し た 長期 保証 
自動 で 蓄電 池 の 充 電 を 開始 。 停 電 に 備え ます 。 1959 年 、 大 陽 電 池 の 開発 に 着手 し て か ら 、 1 位 モジ ュー ル 出 力 と シス ティ 構成 機器 の 長期 保証 を 実現 。 
a 国内 外 の 産業 ・ 住 宅 分 野 に お いて 実 病 を ラン キン ク ソン 全 で 純正 シャ ー プ 製品 だ か ら 、 お 客 様 の ご 期待 に お 応え で きま す 。 
2021 年 1 月 25 日 号 * 対 象 機種 等 、 詳 し く は 各 ペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


重ね 、 お 客 様 と の 信頼 を 紡い で きま し た 。 


P.21、22 日 経 ア ー キ テク チュ ア 採用 し た い 建材 ・ 設 備 メ ー カ ー ラ ン キ ング 
に て 15 回 目 の 1 位 を 獲得 。 


「COCORO ENERGY モニ タリ ング 」 な ら 
さら に ) 機器 の 異常 を 自動 で 通知 。 
も し も の 備え を 、 普 段 か ら 怠 り ま せん 。 


アフ ター サー ビス 


COCORO ENERGY モ ニタ リン グ で 安心 を 
クラ ウド サー バー が シス テム を 見 守り 、 エ ラー 発生 時 に アプ リ が タイ ムリ ー に お 知ら せ 。 目 計 及 
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太陽 光 発電 シス テム 太陽 電池 モジ ュー ル 


@ 仕様 は D.29 を ご 覧 くだ さい 。 


へ = 
生ま れ 変 わっ た BLACKSOLAR が 、 


ンプ ! 


日 本 の 屋根 に 美しく 調和 する 。 2 


\ シレ Po 


BLACIKSOLAR ZERO 


新しく な っ た “ 黒 ” は 、 
景観 に も 、 環 境 に も 配慮 。 
カー ボン ZERO に 貢献 する 、 
これ か ら の 暮らし 方 。 


寄 棟 ・ 切 妻 屋根 向け (屋根 置 弄 ) NN | 


4 


② GOOD DESIGN 


0 受賞 対象 : 住 宅 用 太陽 光 発電 シス テム 


ハー フ セ ル 技術 で 効率 ・ 出 力 ア ッ プ 


NU-259AM NU-259HM 
* 横 置き に も 対応 。 横 置 き 限定 


横 置き に 加え 、 縦 置き に も 対応 。 最 適 な レイ アウ ト を 選べ ます 


横 置き の 場合 、 あ と 一 列 が 設置 で き な い … 


縦 置 きま すれ ば 、 た くさ ん 設置 で きる ! 


っ っ 。 玉置 
> 
還 還 司 司 同 周 還 司 


横 置 きす れ ば 、 た くさ ん 設置 で きる ! 


NU-259AM x 24 枚 
設置 容量 〇 6. の グ kw 


259AM Xx 18 枚 
4.66kw 752 


設置 容量 
中 還 周 財 時 還 同 司 259AM x 18 枚 。17, 2 ENNENOO 間 半 剛 U25oAM X21 枚 
回 還 加 回 回 回 還 回 還 ジー 4G6u。 。。 アジ es 4 


NU-259AM は 横 置 き / 縦 置き に 対応 し ます 。 
屋根 に 合わ せ て 、 よ り 多 く 設 置 で きる レイ アウ ト を 選べ る の で 、 屋 根 面 を 最大 限 に 活か し た 発電 が 可能 で す 。 


* 写 真 は NU-259AM 縦 置 き の 設置 イメ ー ジ で す 。 


人 


NQ-180BM NQ-130RM 


NQ-130LM INEW | NQ-254BM INEW | 


高い 意匠 性 


黒 を 基調 と し た デザ イン に よる 意匠 性 の 向上 。 
屋根 に 並べ た と き の 一 体感 を 実現 。 


従来 機種 BLACKSOLAR ZERO 


モジ ュー ル 部 品 を 
黒色 化 


2 


部 分 が 見 える 体感 の ある 意匠 


安心 の プレ ミア ム 保証 


設置 後 も 安心 。 
BLACKSOLAR 限 定 ** の 長期 保証 。 


※1BLACKSOLAR ZERO は BLACKSOLARH プ レミ アム 保証 の 対象 で す 。 


詳し く は P.23 へ 


高い 搭載 容量 


4 種 の モデ ル の 組み 合わ せ に より 、 
屋根 の 形状 ・ 大 き さ に 合 
画 ルー フィ ッ ト 設 計 非 適用 


スペ ー ス が ムダ に … 
| 胃 | 


NQ-254BM 


NQ-254BM ……… 16 枚 


[BLACKSOLAR ZERO ルー フィ ッ ト 設 計 ] 


* 画 像 は イメ ー ジ で す 。 


ー ミ ル 


こ 設置 。 


画 ルー フィ ッ ト 設 計 適用 


より 多く 設置 で きる 
| 胃 | 


NQ-180BM NQ-254BM 
NQ-130LM NQ-130RM 


NQ-254BM ……… 3 枚 
NQ-180BM ERE 18 枚 
NQ-130LM/RM …・ 18 枚 


設置 容量 = 6.34kw 


ハー フ セ ル 技術 ・ マ ル チ ワ イヤ 技術 採用 


新 技術 採用 で 出力 259W、 変 換 効率 *219.4% 
の 高 出力 を 実現 。 


積雪 対応 モデ ル 


夏場 な どの 発電 量 低下 を 軽減 


温度 上 昇 に よる 変換 効率 の 低下 を 、 当 社 


従来 機種 比 で 約 12% 改 善 “3。 


モジ ュー ル 裏 面 の 補強 バー2 本 に より 、 垂 直 積 


雪 量 *?200cm5 対 応 。 


長期 保証 制度 


る それ ぞ れ の 保証 に お 申込 み が 
必要 で す 。 詳し く は P.23 へ 


瓦 屋根 の 美 し さ を その まま に 


セラ フラ ッ ト 


東洋 瓦 (株 ) | アー バ > 災 
新 東 (株 ) CERAM-F フ ラッ ト 
(株 ) 山 平 YF 防 災 


NU-65K5H 


バン 40 防災 * 


スー パー トラ イ 110 タイ ブルノ (株 ) 石 州 川上 密 業 | アル テ F 
(株 ) 鶴 弥 スー パー トラ イ 110 FM306 プ ーー マル スギ (株 ) 
スー パー トラ イ 110 スマ ー ト 


電気 を つく る 屋根 材 三 放 野 安 (株 ) | FS-40* ノ FS-40N* ノ 


イー グル フラ ッ ト ノ 防災 フィ ッ ト 
近畿 セラ ミッ クス (株 ) | スー パー セラ ブラ イト 

に > Ed 
人 (49) | ララ ッ トッ レイ ン 


富士 スレ ー ト (株 ) ウッ ディ シン プル 


* 裏 面 SH 刻印 が ある 瓦 限定 。 


NU-51K5H 


CAD セ ンタ ー の ご 案内 


発電 シミ ュ レ ーション 


お 住ま い の 屋 根 の 正確 な 寸法 を 確認 し 、 シ ャ ー プ の CAD セ ンタ ー で 設置 図面 


を 作成 し ます 。CAD セ ンタ ー で は 約 87 万 軒 “* に お よぶ 計 


ノウ ハウ を 蓄積 し て お り 、 お 客 様 の ご 希望 に 沿っ た 最適 な プラ ン を すばやく 


ご 提案 する こと が で きま す 。 


直実 績 の デー タ と 


*2022 年 3 月 末 現 在 


導入 前 に 推定 発電 量 を 知り た い 場 合 は 
WEB の 「 発 電 シ ミュ レー ショ ン 」 で チェ ッ ク 。 発電 シミ ュ 
* あ くま で も 参考 値 で す 。 実 際 に シス テム を 設置 する 屋根 を 含む 設 レ 
置 環境 に 応じ た 発電 シミ ュ レー ショ ン は 、 販 売店 で の ご 購入 相談 
の 際 に 対応 を させ て いた だ きま す 。 


実際 の 設置 枚数 は 設置 条件 な ど に よっ て 異な り ます 。 詳 細 は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 乾 太 陽 電 池 モジ ュー ル は 、 基 本 的 に シス テム 販売 で す 。 


還 N 
※2 太陽 電池 モジ ュー ル の 変換 効率 (%) は エン ニー ル 公称 最大 出力 (W)X100 計算 式 を 用 いて 算出 し て いま す 。 変 換 効率 と は 、 太 陽光 エネ ルギー か ら 電 気 エ ネル ギー に 変換 し た と き の 割 合 を 表し ます 。 


モジ ュー ル 面 積 ()x1.000W プ m 


※3 当社 2019 年 度 モデ ル (NU-218AJ) と の 比較 で す 。 ※4 過去 の 積雪 デー タ な ど に 基づき 、 各 特定 行政 庁 が 定め て いま す 。 お 住ま い の 地域 の 垂直 積雪 量 は 、 各 特定 行政 店 の WEB サ イト な ど で ご 確認 くだ さい 。 ※5 設置 工法 、 屋 根 勾配 に より 
異な り ま す の で 、 詳 細 は ご 販売 店 様 へ お 問い 合わ せく だ さい 。 
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e 仕様 は P.25 を ご 覧 くだ さい 。 


電気 代 を 節約 し な が ら 、 安心 を これ まで 以上 に 。 


に コ 
me 
- 
me 
ee 
me 
me 
me 
me 
ーー 
ーー 
me 
ー 
ーー 
ご 


蓄電 池 連 携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ 
( 十 蓄 電池 用 コン バー タ ) 


見 人 


ハイ プリ ッ ド シス テム で 
発電 と た め た 電気 を 有効 活用 


太陽 光 発電 
シス テム 
太陽 光 発 電 だ け で ま か な え な い 
時 や 、 停 電 時 に た め た 電気 を 
使い ます 。 


ご 家庭 に 合わ せ て 選べ る 家中 まる ご と 停電 対応 で 
充実 の ライ ン ア ッ プ 安心 


太陽 光 発 電 十 蓄電池 を 設置 後 の 基 本 的 な 動作 イメ ー ジ (1 日 ) 


クリ ー ン モー ド つく る 電力 太陽 光 で 発電 で きる 電力 の 流れ 


余剰 電力 を た め て 活用 (自家 消費 ) 


恒 問 、 大 陽光 発電 で 余っ た 電力 を 著 電 し 、 発 電 量 
が 少な い 時 間 帯 な ど に 使用 。 太 陽光 で つく る ク 
リー ン な 電力 を より 多く 使う こと が で き 、 電 力 の 購入 
も 抑え る こと が で きま す 。 


*※ 電 気 料金 は ご 契約 プラ ン に よっ て 異な り ます 。 


太陽 光 発電 で まかなえる 電力 


つく る 電力 太陽 光 で 発電 で きる 電力 の 流れ 


経済 性 モー ド 


売 電 を 優先 し 、 割 安 な 深夜 電力 を 活用 次 
2 


夜間 の 割安 な 電力 を 蓄電 し 、 発 電 量 が 少な い 朝 夕 な ど 
の 時 間 淀 に 使用 する こと で 、 割 高 な 電力 の 購入 を 抑え 
る こと が で き 、 電 気 料金 を 軽減 する こと が で きま す 。 

* 電 気 料金 は ご 契約 プラ ン に よっ て 異な り ます 。 


※ 時 間 は 設定 に より 異な り ます 。 
* シ ャ ー プ の シス テム は ダブ ル 発 電 に な り ま せん 。 


クラ ウド と 連携 し て 普 電池 を 安心 ・ 便 利 に 制御 


HEMS を 導入 すれ ば 、 蓄 電池 が クラ ウド 上 の COCORO ENERGY と 連携 。 
気象 情報 な どの 外部 情報 や 、AI が 学習 する 生活 パタ ー ン 情報 を 使っ て 、 お 客 様 に 寄り そっ た 菩 電 池 制 御 を 実現 し ます 。 


AI が 余剰 電力 に 合わ せ て 自動 制御 
@ 和信 AI が 天気 予報 や 生活 パタ ー ン か ら 余 剰 電 力 を 


予測 、 昼 間 の 割高 な 電力 の 


購入 を 抑え ます 。 


COCORO 
ENERGY 


人 @ 掲 載 の 写真 図表 は 説明 の 為 の イメ ー ジ で す 。 設 置 イ メー ジ 写 真 に は 実際 に 配管 等 が あり ます 。 欠 売 電 中 に は 蓄電 池 か ら 放 電 さ れ ま せん 。 買 電 量 が 少な い (0.1kW 未 満 ) 場合 は 放電 され な い 場 合 が あり ます 。 @ ク リー ン モ ー ド で 余剰 電力 を 
充電 する 場合 、 電 力 会 社 か の ら な る べく 電力 を 買わ な いよ うに 制御 する た め 、 一 定量 の 売 電 を し な が ら 充 電 し ます 。 欠 停 電 時 用 に 備え て お く 容 量 は 、 あ ら か じ め 設定 され て いま す が 、 任 意 (10% ご と ) に 設定 で きま す 。 倫 停 電 時 は モー ター で 作動 する 
機器 (掃除 機 、 冷 蔵 庫 、 エ アコ ン 、 洗 濯 機 な ど ) や 運転 開始 時 に 大 き な 電 流 が 流れ る 機器 、 ア ー ス を 必要 と する 機器 (温水 便座 な ど ) 、 特 定 の 電流 波形 ( 半 波 整流 ) を 有する 機器 (一 部 の ドラ イヤ ー な ど ) は 使用 で き な い 場合 が あり ます 。 坦 消 費 電力 
が 短 時 間 で 大 きく 変動 する 機器 (トー スタ ー な ど ) の 使用 時 は 蓄電 池 か ら 放電 され な い 場合 が あり ます 。 電 本 商品 の 設置 に は ご 家庭 の 契約 電力 に 合わ せ て RPR( 逆 潮流 検出 用 ) セン サー(100A 用 JH-AS50 プ 200A 用 JH-AS51) 、 蓄 電池 
ケー ブル を 別途 購入 いた だ く 必 要 が あり ます 。 ま た 、 ご 使用 に は 別途 電力 セン サー や 、 ケ ー ブ ル 類 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 

※1 時 間 帯 別 電灯 契約 (昼間 は 割高 で 、 深 夜 は 割安 ) の 場合 。 時 間 に より 電気 代 が 異な り ま す 。 地 域 や 条件 に より 異な り ま す 。 


消費 電力 量 や 設置 場所 に 合わ せ て 選べ る クラ ウド 蓄電 池 


自家 消費 に も 、 


長 時 間 の 停電 時 の 備え に も 人 @ 万 が 一 の 浸水 に 配慮 し た “^ 区 電 池本 体 


1 た 大 容量 モデ リ 上 
過大 特 持 モ デル 革 電 凶 本 体 の 底面 に 
蓄電 池本 体 ネジ 穴 が な い 構 造 に 
JH-WB2021 より 、 地 上 高 500mm “5 
上 まで の 水位 で も 、 内 部 
公称 容量 づ . ら kwhz: に 水 が 入り に くく な り 、 
HR ミ 低 } Sy sns=. 
設置 場所 屋外 ・ 必 内 0 ク が 低減 され 500mm 底面 ネジ バレ ス 設 計 
*JH-WB2021 の み 。 


ョ シス テム 特長 3 りや まる ご と ココ ri し っ か り :@- 
: 全 停電 対応 > 時 信 対 応 尊 移 で EVaal 


設 も 可能 な スリ ム モ デル 
H-WB1921 


ゆとり の ある 大 容量 モデ ル 
JH-WB1921 x 2 


公称 容量 。 1. づ .0kwh:s 


設置 場所 屋外 ・ 屋 内 


増 
J 


全 称 容量 6.5kwn*2 


設置 場所 屋外 ・ 屋 内 


設置 後 の 増設 に も 対応 し ます 。 2 台 接 続 で 13kWh 対 応 。 


家中 まる ご と ココ x けし っ か り 


停電 対応 > 上 停電 対応 


< ココ x けし っ か り 


| シス テム 特長 e。 家中 まる ご と 
人 田 停電 対応 > 停電 対応 


コン パク ト タ イ プ 


画 シス テム 特長 “3 9 6 
る 
bm ・ ” 


コン パク ト サ イ ズ 大 容量 で も 省 ス ペー ス 白い ボディ で コン パク ト 
| JH-WB 1621 * JH-WB 1821 * 証人 JH-WB1711 * 証人 
公称 容量 4. の kWn: 公称 容量 〇 .4kWh: 公称 容量 6. ら kWh: 
設置 場所 屋外 ・ 屋 内 設置 場所 屋外 ・ 屋 内 設置 場所 屋内 
停電 時 に も 必要 最低 限 の 備え が で きる 消費 電力 量 の 多い ご 家庭 向け 。 家 の 中 の ちょ っ と し た 
小 容量 モデ ル 。 すばやく 充電 で きる 大 容量 モデ ル で す 。 空き スペ ー ス に 設置 で きま す 。 
画 シス テム 特長 備 庄 深 画 シス テム 特長 “3 < 本 際 家中 まる ご と ココ た p し っ か り 画 シス テム 特長 “3 < 件 回 、 まま る ご と ココ kp し っ か り 
> 停電 対応 


停電 対応 > 計 計 停電 対 応 


5 上 停電 対 応 > 上 停 寺 対 応 


(有償 ) 


還 安全 性 を 追求 し た シス テム 設計 
蓄電 池 の 安 全 性 試験 を 実施 し 、「 岩 災 対 策 基 準 」 
を 満た し て いま す 。 ま た 、 異 常 発生 時 に は 自動 で 
放電 を 停止 する な ど し て 、 安 全 性 を 高め て いま す 。 


軒 屋外 また は 屋内 の 設置 場所 を 選択 可能 。 


軒 簡易 基礎 に より 短い 工期 で 設置 で きま す “? 
(屋外 設置 の 場合 ) 。 
周 寒冷 地 や 塩害 地域 で は 屋内 に 設置 で きま す “7。 


詳し く は P.24 へ 


卒 FIT に お すす め の な FrT を 退 える ご 家庭 向け に 丸紅 新 電力 帆 と 協業 し て 余 午 電 力 買取 サー ビス を 実施 。 


ぃ 2 所 な | 戸 
re 蓄電 池 を ご 購入 の ご 家庭 向け に は お 得 な 買取 プラ ン が ご ざい ます 。 詳し く は で 検索 


人 @EV 連 携 に 関す る 詳細 は P11、 仕 様 に 関す る 詳細 お よび 組み 合わ せ は P25 一 28 を ご 確認 くだ さい 。 ※2 実際 に 使用 で きる 容量 は 、 使 用 する 機器 や 蓄電 池 の 内 部 温度 に より 変動 し ます 。 ま た 、 電 力 変換 損失 や 蓄電 池 保 護 等 に より 少な く な り ま す 。 
※3 家中 まる ご と 停電 対応 は 蓄電 池 連 携 型 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 、EV 連 携 は JH-55NF3/JH-40NF2 と 接続 時 の み の 機 能 と な り ま す 。 シ ステ ム 組 み 合 わせ 早見 表 は P26 参 照 く だ さい 。 ※4 蓄電 池本 体内 部 に 水 が 浸入 し な いこ と を 保証 する も の で は 
あり ませ ん 。 実 際 の 自然 災害 時 な ど で は 、 水 流 の 影響 や 配管 の 状況 等 に よっ て は 浸入 する 可能 性 が あり ます 。 万 が 一 浸水 し た 場合 は 安全 が 確認 で きる まで 使用 し な いで くだ さい 。 ※5 簡易 基礎 の 高 さ 100mm ( 耐 岩 クラ ス B 相 当 ) を 含み ます 。 
※6 コン クリ ー ト 面 へ の 簡易 基礎 の 設置 を 推奨 し ます 。 土 の 上 に 設置 する 場合 、 設 置 面 が 沈み 込ま な く な る まで し っ か り と 踏み 固め て か ら 簡 易 基 礎 を 設置 し て くだ さい 。 ※7 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ を 屋内 に 設置 する 場合 は 別途 、 開 閉 器 が 必要 で す 。 
※8 10 年 間 の 固定 価格 買取 制度 の 買取 期間 が 満了 する お 客 様 。 
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@ 仕様 は D.25 を ご 覧 くだ さい 。 


シャ ー プ ブ は! 家中 まる ご と 促 電 対応 」 。 電気 の 備え は 進化 し て いま す 。 時 


停電 時 の 電気 の 使い 方 も 選べ ます 


停電 時 も 普段 と 変わ ら な い 生 活 を し た い 方 は 


家中 まる ご と 停電 対応 停電 時 200V 機 器 対応 
倍 電 し て る 分 電 角 に 電気 を 供給 する の で 、 家 中 で 電気 が 使え ます “『。 き ら に エア コン や IH タ クッキングヒーター な どの 200V 機 器 も 使え ます *。 


※1 実際 は 電気 配線 に より ます の で 、 停 電 時 に 使用 可能 な 場所 に つい て は 販売 店 と ご 相談 くだ さい 。 接 続 し て いる 機器 、 太 陽光 発電 シス テム お よび 蓄電 池 シ ステ ム の 使用 状況 や 環境 条件 等 に より 機器 を 使用 で き な い 場合 が あり ます 。 分 電 盤 に 繋が る 
機器 を た くさ ん 使う と 、 た め た 電気 を 早く 使い 切る た め 、 停 電 時 は 使用 する 機器 に ご 注意 くだ さい 。 ※2 機器 や 使用 状況 に よっ て 使用 で き な い 場合 が あり ます 。 


温か いも の を 
飲ん で 
落ち 着く わ 


、 家中 まる ご と 


停電 対応 


停電 で も あわ て ず に 電気 を 使う こと が で きま す 。 エ アコ ン が 使え る の で 


真夏 の 停電 で も 安心 。 
停電 時 に 節電 し な が ら 特 定 の 機器 を 使う な ら 
クラ ウド と 連携 する こと で 


特定 負荷 配線 ノ 停 電 時 100V 機 器 対応 


停電 時 に は 、 あ ら か じ め 決 め た 専用 配線 の み ( 人 冷蔵 庫 の 近く な ど ) 電気 
が 使え 、 電 気 の 使い 過ぎ を 防げ ます 。 


停電 へ の 備え が さら に 充実 


HEMS を 通じ て クラ ウド 上 の 

COCORO ENERGY と 連携 。 

発令 され た 気象 警報 や 電 注 意 幸 

を キャ ッ チ し 、 自 動 的 に 著 電 池 の 
充電 を 開始 し ます 。 

ココ な し っ か り 著 電 池 残 量 を 増やし て 停電 に 

っ 停電 対応 備え る こと が で きる の で 、 さ ら に 
安心 が 得 ら れ ま す 。 


詳し く は P.16 へ 


導電 時 太陽 光 発 電 シ ステ ム で 発電 し な が ら 、 余 っ た 電力 を 著 電 し ます 。 
i 夜 は 著 電 池 か ら 電力 供給 を 行い 、 テ レビ や 照明 な ど 接 続 し た 機器 を 一 定時 間 
使用 する こと が で きま す 。 


上 停電 時 の 機器 使用 時 間 例 (2 日 間 使用 を 想定 し た 1 日 あたり の 使用 パタ ー ン ) ( 満 充 電 蓄 電池 と 太陽 光 発電 の 併用 時 ) や 


昼間 は つく っ た 電気 を 、 夜 間 は 蓄え た 電気 を 使い ます 


※ イ ラス ト は イメ ー ジ で す 。 


使用 機器 | 蔵 庫 >> | テレ ビ 駆 明 | スマ ー ド フォ ン | 電気 ケト ルル | エア コン *546| ルー ター | 電子 レン ジ | 次 飯 器 | IHS9 
著 電 池 - 古 [| 貞 = っ 
モ + に ヒュ で *+ +0 +=+ 1 + EE + 
13.0kWh 5 時 間 ノ 日 | 24 時 間 | 3 回 7 ノ 日 | 1 回 8 ノ 日 |1 ロ 15 分 日 
9.5kWh 3 回 *4/ 日 | 4 時 間 ノ 日 | 24 時 間 | 3 回 7/ 日 

24 時 間 ノ 日 | 3 時 間 ン 日 | 5 時 間 ノ 日 | 4 台 *3/ 晶 
6.5kWh 2 時 間 / 日 
A * 上 記 例 の 機器 は すべ て 同時 に 使え る も の で は あり ませ ん 。 


*1 太陽 光 発 電 ( 約 4.2kW) と セッ ト で 使用 し た 場合 の シミ ュ レ ーション より 算出 。 日 本 国内 に お ける 雨天 時 な どの 日 射 量 の 少な い 日 を 想定 し 、2kWh 日 の 発電 量 の 条件 で 当社 試算 。 *2 定格 内 容積 400L ク ラス 、 イ ン バ ー タ ー 制 御 冷 蔵 庫 。 
*3 1 台 あ た り 約 2 時 間 半 充電 。 *4 1 回 あたり 約 800ml を 約 4 分 で 沸騰 。 *5 200V 機 器 使用 の た め 蓄電 池 連 携 型 パワ リー コンデ ィ シ ョ ナ と 組み 合わ せ た 場合 を 想定 し て いま す 。 *6 14 畳 タイ プ の エア コン 。 冷 房 時 、 設 定 温度 26 で 、 外 気 
温 は 35 で で の 使用 を 想定 。 *7 1 回 あたり 600W、2 分 20 秒 加熱 。 *8 1 回 あたり 約 1 時 間 で 炊飯 。 *9 1 口中 火 で 使用 。 
代 上 記 は 使用 機器 の 一 例 で す 。 実 際 に 停電 し た 場合 は シス テム の 使用 状況 や 機器 の 優先 度 に より 使用 する 機器 を 選択 くだ さい 。 旬 各 製品 の カタ ログ 値 な ど を 基 に 計算 し た も の で あり 、 動 作 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 特 に 周囲 温度 に よっ て 消費 電力 
が 変わ る 機器 (冷蔵 庫 や エア コン な ど ) で は 、 使 用 時 間 が 短く な る こと が あり ます 。 ま た 、 同 時 に 使用 で きる 機器 は 、 各 機器 の 仕様 や 使用 状況 な ど に よっ て 異な り 、 各 機器 の 消費 電力 の 合計 が 定格 出力 (自立 ) 以下 で も 動作 し な い 場合 が あり ます 。 電 停 電 
時 に 使用 で きる 機器 は あら か じ め 専 用 配線 に 接続 し て お く 必要 が あり ます 。 専 用 配線 は 、 平 常時 ・ 停 電 時 と も に 定格 出力 (自立 ) まで 使え ます 。 但 停 電 時 に 自動 で 太陽 光 発電 や 蓄電 池 か ら の 電力 供給 に 切替 する に は 、 初 期 設定 の 変更 が 必要 で す 。 
また 、 自 動 切 替 設定 時 で も 運転 モー ド の 切替 の た め に 、 一 時 的 に 電気 が 供給 され な い 時 間 が あり ます 。 


クラ ウド 将 電 池 


ハイ ブリ ッ ド シス テム で 、 発 電 し た 電気 と た め た 電気 を 有効 活用 


韻 電 時 は 、 自 動 で 「 使 う ]| た め る 」 を 同時 に 制御 発電 時 に た くさ ん 電気 を 使っ て 、 夜 間 は 使い た い 機 器 を 使う 


太陽 光 発電 で 発電 し た 電気 を 家庭 で 使い な が ら 、 蓄 電池 へ 停電 時 は 、 晴 れ た 昼間 に 、 エ アコ ン を 使い な が ら IH や 炊飯 器 を 同時 に 
の 充電 も 可能 。 電 気 を た くさ ん 使う 夜 に 備え を る こと が で きま す 。 使っ て 料理 $ で きま す 。 夜 は 、 一 度 に た くさ ん 電気 を 使う と 早く 使い 切 
大 陽光 発 電 る た め 、 定 常 的 に 使用 する 冷蔵 庫 や 照明 を 使い な が ら 、 必 要 に 応じ て 、 


a 電気 ケト ル 等 が 使用 可能 で す 。 
停電 時 に も 画 停 電 時 に 同時 に 使え る 最大 電力 (機器 使用 例 ) 
使用 し た い 機 器 
(専用 配線 ) 


た -③- 発電 時 の 出力 


4 池 蓄電 池 連 携 弄 
中 コン バー タ パワー コン ディ ショ ナ 多 最大 
人 午 池 の み の 
mis 3.0kVA 
JH-WB2021 
9.5kWh 薔 電池 


9.5kWh 蓄 電池 


( SRR 4. OA 


約 0.4kW 約 2.6kW 約 2.5kW 6.5kWh:2.0kVA 
* 上 記 は イメ ー ジ で す 。 * 詳 し く は P.27~28 に て 
定常 的 に 一 時 的 に 発電 時 に ご 確認 くだ さい 。 
使用 する 機器 使用 する 機器 使用 する 機器 
売 電 で き な い 電力 は 逃さ ず チ ャ ー ジ * 
出力 制御 また は 系 統 電 圧 上 昇 に よる 出力 抑制 が あっ た 場合 、 a WW = 
売 電 で き な い 電 力 は 、 自 動 で 著 電 池 に 充電 され ます 。 = a 
* 条 件 に よっ て は 充電 で き な い 場 合 が あり ます 。 
3.5kW 発 電 3.3kW 売 電 電圧 上 昇 / 出 力 制 御 RN 半 
a PP 人 


V i 0.6kW 1.0kW 
し _ | 
| | 電力 会 社 


0.25kW 


3 蓄電 池 連 携 型 PE と 
太陽 光 発電 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 0.95kW 0.95kW 
シス テム (最大 1.9kW) (最大 1.9kW) 


==] 


蓄電 池 用 0.07kW 
コン バー タ 
@ 上 記 は JH-55NF3 を 使用 し た 場合 の イメ ー ジ 。 定 格 出力 (自立 ) の 範囲 内 で 機器 が 使用 可能 。 


人 @ 使 用 機器 の 一 例 で す 。 発 電 状 況 や 周囲 温度 、 蓄 電池 残 量 、 使 用 機器 の 特性 な ど に より 変動 する た め 、 す べ て 同時 に 使え る 
こと を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 


太陽 光 発 電 を 新設 の 方 に も 、 設 置 済 み の 方 に も お すす め 


クラ ウド 菩 電池 シス テム は 、 太 陽光 発電 と 蓄電 池 の 両 方 を 制御 する ハイ ブリ ッ ド 型 な の で 新築 、 既 築 の 住宅 は も ちろ ん 、 太 陽光 発電 
設置 済み で 、 機 器 の 買い 替え を お 老 え の 方 に も 設置 し て いた だ け ま す 。 


生活 環境 の 変化 な ど に 応じ て 、 後 か ら 蓄 電池 を 増設 で きま す 


生活 環境 な ど に より 消費 電力 が 増え て 、 
6.5kWh 革 電 池 で は まかない きれ な い 

買 電 を 抑え た い 場 合 や 、 太 陽光 発電 

を より た くさ ん 自家 消費 し た い 場 合 に 、 

蓄電 池 連 携 型 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ を Ne ae 
設置 後 、 後 か ら 著 電 池 を 増設 し て 、 
13.0kWh に する こと が で きま すぎ 4?。 

大 容量 に な り 、 大 き な ゆ と り が 生ま れ 
ます 。 RN 8 


ノー ニニ ニニ ニニ ニニ ニニ ニニ ニニ ニニ ニニ ニキ ニニ ニニ 、 


※3 発電 時 は 定格 出力 (自立 ) ま で 使え ます 。 ※4 対象 は JH-WB1921 の み 。 蓄 電池 の 増設 可能 な 期間 は 、 蓄 電池 連携 型 パリー コンデ ィ シ ョ ナ 設 置 後 お お よそ 5 年 以内 と な り ま す 。 あ くま で 目安 期間 で あり 対象 と な る 蓄電 池 シ ステ ム 構 成 機器 が 生産 
完了 と な っ た 場合 等 、 対 応 で き な い 場合 が あり ます 。 対 象 機器 な どの 詳細 に つい て は P.24 保 証 条件 を ご 覧 くだ さい 。 


電力 会 社 は 、 法 律 で 定め られ た 範囲 内 で 電圧 を 調整 し な が ら 電 力 供給 を 行っ て いま す 。 太 陽光 発電 の 電力 を 電気 系 統 に 流す 際 は 、 そ の 範囲 を 超え な い 
よう パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ の 出力 を 抑制 し ます 。 系 統 電圧 が 上 昇 し た 場合 は 、 一 時 的 に 余剰 電力 を 売 電 で き な く な り ま す 。 


電圧 上 昇 抑制 に つい て 


e 仕様 は P.27 を ご 覧 くだ さい 。 


つく っ た 電力 を 高 効率 で 使え る 電力 へ 。 


家庭 で 使え る 電力 に 変換 する 
パリ ワー コン ディ ショ ナ 


敬 電 池 連 携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ 
JH 55NF3“/40NF2 


鞭 電 池 連 携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ 
ORE AB 


家中 まる ご と ココ xp し っ か り 家中 まる ご と ココ xn しっかり 太陽 光 発 電 
1 停 対 応 こ 停電 対応 : 上 | 停電 対応 こ 停電 対応 シス テム 
著 電 池 用 コン バー タ 著 電 池 用 コン バー タ 
JH-WD2111 JH-WD2001 太陽 光 発 電 で つく っ た 直流 電力 を パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ で 


の 


高 変換 効率 96.5% 
太陽 電池 パワ ー コ ン デ ィ ショ ナ 
JH-55JB4*!/45HB3*1/40HB2*1 


一 部 接続 で き な い 、 ま た は 接続 に ご 注意 いた だ く 必 要 が ある 太陽 電池 モジ ュー ル が あり ます 。 機 種 に つい て は P.28 の * を 
参照 くだ さい 。 一 部 接続 で き な い 電力 モニ タ が あり ます の で ご 注意 くだ さい 。 機 種 に つい て は P.27、P.28 を 参照 くだ さい 。 


家中 まる ご と 停電 対応 で 安心 。 将 来 の EV (電気 邊 動車) 導入 時 に 、EV 連 携 が 可能 ““ 


蓄電 池 連 携 型 パリ ワー コン ディ ショ ナ 
太陽 光 発電 (JH-55NF3./40NF2) 


と * Sh= = 1 
後 か ら EV 連 携 v2Hak、 蓄 電池 設置 増設 が 可能 
将来 的 に EV( 電 気 自動 車 ) や 蓄電 池 の 導 入 を お 考え の 場合 、 後 か ら EV 用 
コン バー タ の 設置 *4 や 蘭 電 池 の 設 置 ノ 増設 *5 が で き 、1 促 で 太陽 光 発 電 ブ 
蓄電 池 ZEV の 3 連携 制御 が 可能 で す 。 

*2 EV と 連携 する た め に は 、 今 後発 売 予定 の EV 用 コン バー タ が 別途 必要 に な り ま す 。EV 用 コン バー タ の 発売 時 期 
は 、2023 一 2024 年 を 想定 し て いま す 。 *3 EV 連 携 を 予定 し て いる 電力 モニ タ は JH-RWLB の み で す 。JH-RV1 1 
で は EV 連 携 機能 は 使え ませ ん 。 *4 EV 用 コン バー タ 導 入 時 (シャ ー プ 製 の み 連 携 可 能 ) は 、 設 置 済 み シ ステ ム 機 
器 の ソフ トウ ェ ア の バー ジョ ン ア ッ プ 等 が 必要 で す 。EV 用 コン バー タ の 後付け 可能 な 期間 は 、JH-55NF3/40NF2 
設置 後 、 お お よそ 5 年 以内 で す 。 あ くま で 目安 で あり 、 詳 細 は EV 用 コン バー タ 発 売 時 に アナ ウン ス い た し ます 。 ま た 、 
EV 用 コン バー タ は 全て の EV “PHV と 接続 可能 な わけ で は あり ませ ん 。 接 続 可 能 な 車種 等 は 、EV 用 コン バー タ 発 売 
本 時 に 当社 ウェ ブサ イト (https://jp.sharp/sunvista/) 等 で 公開 予定 で す 。EV 用 コン パー タ は 重 塩害 対応 等 、 一 部 


設置 条件 が 本 製品 と 異な る 可能 性 が あり ます 。 *5 後付け 可能 な 蓄電 池 は 、JH-WB2021、JH-WB1921 で す 


(2 台 目 の 増設 可能 な 蓄電 池 は 、JH-WB1921 の み ) 。2022 年 3 月 現在 。 蓄 電池 の 増設 後付け 可能 な 期間 は 、 蓄 
最初 は 太陽 光 発 電 の み 、 あ と か ら 基 電池 を 追加 で きま す ” 


電池 連携 型 パフ ワー コ ン ディ ショ ナ 設 置 後 お お よそ 5 年 以内 と な り ま す 。 あ くま で 目安 期間 で あり 対象 と な る 普 電 池 シス 
テム 構成 機器 が 生産 完了 と な っ た 場合 等 、 対 応 で き な い 場合 が あり ます 。P.24 保 証 条 件 も 合わ せ て ご 覧 くだ さい 。 
区 電池 連携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ な ら 、 ま ず は 太陽 光 発 電 の み で お 使い いた だ き 、 後付け 

停電 時 の 備え や 、 発 電 を た め て 自家 消費 し た い 場 合 は 、 あ と か ら 薔 電池 を 追加 で きま す 。 


台 で 3 連携 を 制御 
太陽 光 発 電 蓄 電池 プ EV 


区 電池 用 コン バー タ 
(JH-WD2111) 


*6 Vehicle to Home の 略称 。EV や PHV の 大 容量 電池 を 家庭 の 電力 と し て 使用 で きる 仕組 み の こと 。 


太陽 電池 蓄電 池 連 携 型 太陽 電池 
モジ ュー ル パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ モジ ュー ル 


蓄電 池 連 携 弄 


| 
i 
i 
LI 
i 
I 
i 
W 
「 
i 
I 
i 
I 
パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ "| 


Cr 


風通し の よい 屋外 設置 だ か ら 温度 上 昇 を 抑制 で き 、 効 素 よ く 発電 し ます 


風通し の よい 屋外 に 設置 する こと が で き 、 さ ら に 本 体内 蔵 の 冷却 ファ ン や アル ミニ ウム を 多用 
し た 人 筐 体 で 高い 放熱 性 を 実現 。 本 体 の 温度 上 昇 に よる 運転 抑制 を 軽減 し 、 真 夏 日 で も 効率 
よく 運転 し ます \!。 

きら に 設置 スペ ー ス も 屋外 な ら 確 保 し や すく な り ま す 。 


海岸 近く で も 設置 で きる 重 塩害 対応 
海岸 か ら 500m 以 内 の 重 塩害 地域 で も 、 屋 外 設置 で きま す 
(直接 海水 が 飛散 する 地域 を 除く ) 。 

@ 対 応 機種 : JH-55JB4/55NF3 プ 40NF2/45HB3/40HB2 


@ パ ワー コン ディ ショ ナ や 配線 か ら 漏れ る 電気 的 雑音 が 、 近 隣 の アマ チュ ア 無 線 や ラジ オ な どの 受信 に 影響 を 与え る こと が あり ます 。 ア マチ ュ ア 無線 の 運用 周波 数 に よっ て 影響 が 違い ます が 、 見 通せ る 範 団 に アン テ ナ が ある 場合 は 距離 が 離れ て いて も 
影響 を 与え る 場合 が あり ます 。 特 に HF 帯 (30MHz 以 下 の 周 波数 ) で 運用 され て いる アマ チュ ア 無 線 局 が 100m 以 内 の 距離 に ある 場合 は 、 影 響 を 与え る 場合 が 多く な り ま す の で 、 設 置 は お や めく だ さい 。 坦 パ ワー コン ディ ショ ナ の 操作 を する た め 、 電 力 
モニ タ ま た は クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ (JH-RV11 ) が 必要 で す 。 ま た 、 ハ イブ リッ ド パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ お よび 蓄電 池 連 携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ は 、 対 応 する 蓄電 池 、 電 力 モ ニタ また は クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ (JH-RV1 1) と 組み 
合わ せ て くだ さい 。 詳 し く は P.26 を ご 覧 くだ さい 。 ※1 動作 温度 範囲 や 保護 機能 に よる 出力 の 抑制 温度 は P.27 の 仕様 表 お よび 注釈 を ご 覧 くだ さい 。 


e 仕様 は P.29 を ご 覧 くだ さい 。 


家族 みん な で 確認 で きる 、 見 や すい 大 画面 。 


売買 電 の 状況 を ホー ム ボ タン 


の まわ り の 色 で お 知ら せ 
売 買 電 


る ③⑤ 


パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ の 
運転 状態 を ラン プ で 
お 知ら せ 


連 系 運転 中 は ……@ @ @ 
自立 運転 中 は …… @ @ @ 


*※ パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 1 台 に つき ラン プ 1 つ 点灯 。 
接続 は 3 台 ま で 。 

*※ ハイ ブリ ッ ド パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ お よび 蓄電 池 
連携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ で は 、 連 系 運転 中 
で 発電 し て いな い 時 は 赤色 点灯 し ます 。 


* 画像 は JH-RWL8 で す 。 


充電 中 
クリ ー ン モー ド 人 区 攻 な り 


Nd| 付 ?Bom*W キ 89 


日 の 実 本 


SUNVISTA 
FP いい 人 @ 


wry 


大 画面 パネ ル 


見 や すく 操作 し や すい 
大 画面 7 イン チ パ ネル 


大 画面 カラ ー 液 晶 だ か ら 、 さ ま ざ ま な 情報 を ひと 目 で 確 


タッ チ パ ネル 操作 


今日 の 自家 消費 率 を 表示 


人 日 の 自家 消費 本 89w 


発電 量 ベ スト 5 や 発電 開始 記 
念 日 な どの お 知ら せ が 届 く と 、 
お 知ら せ ア イコ ン を 表示 


燃料 電池 な どの コー ジェ ネ 
レー ショ ン シ ス テム を 接続 
し た 場合 に 発電 量 を 表示 


( 例 ) | 外部 発電 0.80kW 


1 台 で シス テム 全体 を 管理 


タッ チバ ネル 操作 運転 状況 を 確認 


認 で きま す 


今日 の 実績 売買 電 量 の 履歴 蓄電 池 の 使用 状況 (履歴 ) 蓄電 池 の め や す 使 用 可能 時 間 表示 
5 < ソー ラー 設 Pl ツキ きろ 設定 a 
= ~ <] oO *== 4 RE ュ 
に | Ora 10 mm NE | 4 | po 年 3 用 a 上 : | 短 電 診 1 20m 拓 1 月 | 日 
nm | 
< 5 川 . 垢 中: 。 ご 一 ーー ブツ バト に a TT 
Gi icici ck la a nD a a a ees ジー ‘a 
/ 
[今日 の 実績 」 ボ タン の ワン タッ チ で 当日 の その 日 の 売買 電 実績 は も ちろ ん 、1 ヶ 月 、 蓄電 池 の 使用 状況 を 履歴 で 表示 。 | を めやす 人 用 可能 i 6 
発電 量 と 消費 量 を 確認 で きま す 。 1 年 ご と で も チェ ッ ク 。 使用 傾向 が 分 か る か ら 、 計 画 的 に 使え ます 。 


無線 LAN 内 蔵 な の で 、 配 線 の わずらわし さ は あり ませ ん 


WPS(WiFi Protected Setup™) 対応 で 、 設 定 も 簡単 。 無線 LAN※1 


通信 回 線 に 接続 し ネッ トワ ー ク 設定 する こと で 、 自 動 で 最新 の ソフ トウ ェ ア へ 


バー ジョ ン ア ッ プ を お こない ます 。 


@ 本 ペー ジ は マル チエ ネル ギー モニ タ (JH-RWL8) を 中 心 に 説明 し た も の で 、 他 機種 に は な い 機能 が あり ます 。 欠 当 社 の 太陽 光 発電 シス テム 、 蓄 電 


9⑳) 


マル チエ ネル ギー モニタ 


接続 が 必要 で す ( 接 続 シ ステ ム は P.30 参 照 )。 介 画 面 は ハメ コミ 


合成 で す 。 表 示 内 容 は 全て 一 例 で す 。 信 電 力 モニ タ は 屋内 設置 用 で す 。 屋 外 する 場合 は 、 販 売店 に ご 相談 


蓄電 池 め や す 使 用 時 間 を 表示 。 
停電 中 の 電力 使用 の めやす に な り ま す 。 


イン ター ネッ ト 
0 


池 シ ステ ム に は 、 電 力 モニ タ ま た は クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ (JH-RV1 1) の どちら か 一方 の 設置 、 
さい 。 


@ 電 力 モニ タ は 、 計 量 法 の 対象 製品 で は あり ませ ん 。 積 算 


発電 量 、 積 算 消費 量 、 積 算 売 電 量 / 買 電 量 、 発 電 量 、 売 電 量 買 電 量 、 消 費 量 で 表示 され る 数 値 は 目安 で す の で 、 電 力量 計 の 値 や 電力 会 社 か ら の 請求 書 の 値 と 異な る 場合 が あり ます 。 電 力 モニ タ に 売買 電 量 ・ 消 費 量 ・ 電 気 料 金 換算 ・ 省 エネ ナビ を 


表示 する た め に は 、 電 力 セン サー が 別途 必要 で す 。 


※1 無線 LAN は ご 使用 の 環境 に よっ て 接続 距離 が 短く な る 場合 が あり ます 。 無 線 で の 接続 が で き な い 場合 は 、 有 線 LAN で 接続 し て くだ さい 。 


当社 ウェ ブサ イト で ご 確認 くだ さい 。 https://jp.Sharp/sunvista/feature/monitoring/taiou_kishu_ichiran.html 
@Wi-Fi、WPS(Wi-Fi Protected Setup™) は 、Wi-Fi Alliance の 商標 また は 商標 登録 で す 。 


※2 無線 LAN で の ご 利用 に は 、 無 線 LAN 対 応 ブ ロー ドバンド ルー ター を ご 用 意 く だ さい 。 動 作 確認 機種 は 


@ 仕様 は PD.30 を ご 覧 くだ さい 。 


つなが る 機器 が 広がり 、COCORO ENERGY が 生活 に 寄り そっ て 快適 サポ ー ト 。 


(モニ タレ スタ イプ ) 


計測 制御 a ) 
ユニ ッ ト 生還 還 旨 還 還 、 抽 生 に っ 


家 の 電 気 の 使用 状況 や 機器 の 状態 を 
スマ ー ト フォ ン で 手軽 に チェ ッ ク 


導入 が 手軽 な 電力 モニ タ 接 続 タイ プ 


クラ ウド 連携 
エネ ルギー 
コン トロ ー ラ 


JH-RVB 1 


クラ ウド 連携 
エネ ルギー コン トロ ー ラ 
(JH-RVB1) 
エネ ルギー シス テム を 設置 済み の お 客 様 に は 、 
設置 工事 不要 で 電力 モニ タ と つなげ て 使え る 
タイ プ が お すす めで す 。 * 電 力 モ ニタ は 別売 で す 。 


簡単 操作 


つなが る こと が 増え れ ば 快適 性 も アッ プ 


®$ COCORO ENERGY 


家族 で 節電 
電力 見 える 化 


外出 先 か ら ス マー ト フ ォ ン で 発電 量 
や 家 全 体 の 消費 電力 量 を 確認 。 


我が家 に 合わ せ て 
エネ ルギー マネ ジメント 


独自 の Al で 鞭 電 池 を 賢く コン ト 
ロー ル 。COCORO ENERGY で お 


外出 先 か ら 宅内 の 機器 を 


お 好き な 
| 。 端末 で 
確認 で きる 
@ ス マー ト フ ォ ン 
由 @ タ ブレ ッ ト 端 末 
@ 液 晶 テ レビ 
AQUOS ま 1 
が 使え ます 。 


= 盾 還 旨 還 証 其 


AI が 蓄電 池 を 使っ て 
賢く エネ ルギー マネ ジメント 


COCORO ENERGY と は 、AI を 活用 し た クラ ウド HEMS サ ービス で す 。 


クラ ウド 上 の AI が HEMS と 連携 し 、 
各 家 庭 の 電気 の 使わ れ 方 や 外部 の 情報 か ら 、 
お 客 様 に 合わ せ て エネ ルギー を 賢く コ ント ロー ル 。 


さら に 、 様 々 な 機器 と 連携 する こと で 快適 で 安心 な 生活 を 実現 し ます 。 


余剰 電力 活用 


電気 錠 


パッ と 時 短 
機器 操作 


も し も の 安心 に 
見 守り 機能 


| 


回 FT 


外出 先 か ら エ アコ ン や 照明 、 電 動 窓 
シャ ッ タ ー、 電 気 錠 、 給 湯 綿 の 操作 


お 客 様 の エネ ルギー シス テム の 稼働 
状況 や 、 異 常 発生 を 速やか に ス 
マー ト フ ォ ン に 通知 する [COCORO 


客 様 に 寄り 浅い 、 ラ イフ スタ イル に 最 が 可能 。 
適 な エネ ルギー マネ ジメント を 実現 。 
COCORO 
ENERGY 


接続 機器 一 臣 


ENERGY モ ニタ リン グ 」 を 開始 。 


人 常時 接続 の イン ター ネッ ト 回 線 が 必要 で す 。 @ シ ャ ー プ の 会 員 サ イト [COCORO MEMBERS」 へ の 会 員 登 録 ( 無 料 ) が 必要 で す (https://cocoromembers.jp.Sharp/ ) 。 乾 ご 利用 中 に 設定 し た 情報 や 、 測 定 し た 家電 の 消費 電力 量 、 太 陽光 発電 シス 
テム の 発電 電力 量 等 の 情報 を 提供 する こと に 同意 し て いた だ く 必 要 が あり ます 。 @COCORO ENERGY が 提供 し て いる サー ビス は バー ジョ ン ア ッ プ 等 に より 、 そ の 内 容 が 変わ る こと が あり ます 。 朝 当 社 製 HEMS は ECHONET Lite に 対応 し て いま す 。 
人 各 消 費 電力 量 は 目安 で あり 、 電 力量 計 の 数 値 、 電 力 会 社 か ら の 請求 書 と 異な る 場合 が あり ます 。 @ ク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ (JH-RV11) と 電力 モニ タ は どちら か 一 方 し か 接続 で きま せん 。 詳 し く は P.30 を 参照 くだ さい 。 対応 機種 は 当社 ウェ ブ 


13 サイ ト を ご 参照 くだ さい (https://jp.Sharp/e_solution/mieruka/products/matching.html) 。 


人 大 陽光 発電 の 全量 買取 方 式 に は 対応 し て いま せん 。 電 画 面 は イメ ー ジ で す 。 


発電 状況 や 消費 電力 を リア ル タ イ ム に 確 


クラ ウド 連携 
エネ ルギー 
コン トロ ー ラ 


認 で きま す " 


分 か りや すい スマ ー ト フォ ン 画 面 履歴 グラ フ ( 発 電 ) 電気 代 超過 お 知ら せ *! 
王 電力 の 流れ 三 履歴 グラ フ = 和合 電気 代 が 目標 値 を 超え そう に な っ た と き に a i 3 
ガス / お 知ら せ 
19w NE a 科 0 ee 
を yy 
県 ーー レーー 電気 代 が 同様 の 代 を 加え そう で す 。 
季 読 く 新 月 2019 和 07 月 実 本 
家 な で 電気 の 無 NG ネ wie1 ド | 
5.0,, 2.0w 3 大 呈 光 生還 : 434KWm 2 くく ん つこ へ 、 こ へ っ 
LL i 
| # 画 園 ap 2 cocomoAR 
ご | *1 COCORO HOME 連 携 が 必要 で す 。 連 携 方 法 は 、 下 記 ご 参 
太 履 ) 光 発電 番 電 治 nm 照 くだ さい 。 キッ チン の エア コン で り モ コン の 楊 作 が あり ま 
2 *2 COCORO MEMBERS に て “家族 "と な り 、 そ の 後 HEMS 
ll | | | | | 機器 の 登録 を お こ な う と 、 そ れ ぞ れ の COCORO ID で COCORO 
p | | [| I| [| ENERGY を 利用 で きる よう に な り ま す 。 詳 細 は 、 下 記 ご 参照 くだ 
1 7 4 31 29 B 0 
表示 する 対象 を 変更 語 ぎ yy ミ 
https://jp.Sharp/Support/home/cloud/ 電気 使い す = を プッ ジュ 
cocoro_home06_hems01.html 通知 し 、 省エネ の 意識 付け 
\ 


外出 先 か ら 察 の 状態 確認 や 操作 が で きま す 


画 あわ た だ し い 外 出 時 ・ 帰 宅 時 に 便利 な 「 ま と め て 操作 」 


較 離れ て いて も 家 の 施 錠 確 認 が で きる 「 電 気 錠 」 


三井 作 ぁ 、 た と えば … 


外出 先 か ら ス マー ト 
フォ ン で 、 遠 隔 で 施錠 
確認 ・ 施 錠 操 作 。“5 


「 し め 忘れ た か も 」 
と 心配 な 時 も 
安心 。 


偶 お で か け 操 作 を 


J 時 
御 お か えり 操作 を NN ie 前 も っ て エア コン を 
0 ON に で きる か ら 、 
ョ シャ ッ タ ダー: 開 帰っ て すぐ に 
し な ワシ タッ チ で お 部 屋 が 快適 ね 。 


イ | を ワン タッ チ で 


| m ョ エア コン :OFF ] た と えば … 
還 照明 : OFF > 
か ら ス マー ト 
ョ シャッター: 義 外出 先 か ら ス マ 


フォ ン で 、 お か えり 
操作 。 


消費 電力 の 変化 を プッ シュ 通知 で お 知ら せ し ま す “ 


便利 な 暮らし を 実現 し つつ 、 留 守 中 の 自宅 や 離れ た 家族 “の 様子 を 見 守り ます 。 


た と えば … 


お 子 様 が 帰宅 し て 
照明 が 点灯 。 


きた の ね 。 


消費 電力 に 変化 が 
あっ た 事 を 、 プ ッシュ 
通知 で お 知ら せ 。 


玄関 の 照明 が 点 
いた と いう 事 は 、 
家族 が 帰っ て 


た と えば … 
指定 し た エア コン の 
消費 電力 を 監視 。 


連続 運転 時 間 
な ど を 消費 電力 
で 監視 


エア コン の 消し 忘れ 
を スマ ー ト フォ ン に 


消し 忘れ か 。 
この まま スマ ー ト 
フォ ン で OFF に 
し よう 。 芝 7 


人 対応 機種 は 、JH-HRV1 1 のみ で す 。 旬 別 売 の 直結 CT セン サー( 分 岐 用 )JH-ASH11 が 必要 で す 。 倫 プ ッシュ 通知 は 選ん だ 1 つの 家電 が 対象 で す 。 食 消 費 電力 が 少な い 家電 は 、 正 し く 通知 で き な い 場合 が あり ます 。 


気象 予報 を 使っ て 蓄電 池 を 制御 し 、 
ご 家庭 の 快適 と 安心 を サポ ー ト 。 


詳し く は P.15 へ 


※1 対応 機種 は 、JH-RV11 で す 。 ※2 ECHONET Lite 通 信 機 能 を 搭載 し た 特定 機種 に 対応 し ます 。 


フォ ン で 確認 頂く COCORO ENERGY サ ービス の ホー ム 画 面 と 電力 モニ タ 画 面 の 電力 値 の 更新 の 間隔 が 異な り ま す 。 


外出 先 か ら オ フ に で きま す 。 


(@@1@@)=(@⑥ 月 ヨコ | に (CS た キー ジリ ルアン ん 


エネ ルギー シス テム を 見 守り 、 
エラ ー 発 生 時 に スマ ー 


お 知ら せ で 安心 。 


ト フ ォ ン の アプ リ に o- 


EXD P.17 へ ms 


※3 ご 使用 に は 当社 スマ ー ト フォ ン ア プリ 「COCORO HOME」 ア プリ (無料 ) の イン スト ー ル が 必要 で す 。 ※4 JH-RVB1 の 場合 、 ス マー ト 


※5 解 錠 は で きま せん 。 


※6 人 物 の 特定 は で きま せん 。 ※7 当社 製 HEMS に 対応 し た エア コン で は 、 消 し 忘れ の 場合 で も 


HEMS + 蓄電 : 


AI を 活用 し た クラ ウド HEMS サ ービス 「COCORO_ ENERGY」 で 蓄電 池 を 賢く 制御 。 


@$ COCORO ENERGY 
ト 1 


= ck と 議 令 和 2 年 度 
気象 予報 な どの 外部 情報 や 、 M | 新 エ ネ 大 賞 受賞 vV 
AI が 学習 する 生活 パタ ー ン を 活用 し 、 ツウ お Ww 
W ーー 独自 Al で 実現 ! WY) 
お 客 様 に 寄り 添っ て 我が家 だ け の ‘/ | | 人 に 寄り 添う エネ マネ サー ビス m2 生計 新 エネ 大 
エネ ルギー マネ ジメント を 実現 。 ふ EE 「COCORO ENERGY] っ りら 
AI に よる 制御 で 、 自 家 消 費 率 アッ プ や 、 雷 に 対応 し た の て 
停電 対策 機能 を 実現 し て いる 点 が 高く 評価 され ま し た 。 の に wt く 休 た be する 間 上 です (ご 科 加 和 人 親 エ ポリ キー 前 ! 池 ) 


太陽 光 発電 で つく っ た 電気 を AI で ムダ な く 有 効 活用 Al 制御 


の 紹介 動画 


クラ ウド 上 の AI が 翌日 の 余剰 電力 量 を 予測 し 、 深 夜 の 鞭 電池 の 充電 量 を 適切 に コン トロ ー ル 。 
さら に 、 シ ャ ー プ な ら エ コキ ュー ト の 同時 制御 も 可能 。 余 剰 電 力 を 積極 的 に 活用 し た い お 客 様 向け の 機能 で す 。 


AI が 翌日 の 日 射 量 情報 (予報 ) と 各 家庭 の (<) 大隊 光 発電 シス テム が 発電 し た 電気 を ご 家庭 で 有効 活用 。 
電力 使用 状況 か ら 、 翌 日 の 太陽 光 発 電 の |: 
余 利 電力 量 を 予測 。 


HEMS 


に に 【 の ) 
奈 剰 電力 量 を 
空け て お く 
蓄電 池 エコ キュ ー ト 


其 電 池 と エコ キュ ー ト で 余剰 電力 を し っ か り 活 用 ! 


蓄電 池 


@ お 客 様 の 過去 の 生活 パタ ー ン を 学習 し て 制御 を お こ な う た め 、 旅 行 に 行く な ど 普段 と 大 きく 異な る 行動 を され た 場合 に は 、 適 切な 制御 が で き な い 可能 性 が あり ます 。 電 活用 で きる 余剰 電力 や 、 活 用 の 結果 に よる 経済 効果 に 関し て は 、 お 客 様 の 電力 
の 使用 状況 に より 異な り ま す 。 倫 外 部 発電 は 発電 量 予測 に 含ま れ ま せん 。 な お 、 外 部 発電 と は 、 エ ネフ ァ ー ム な どの 他社 製 発電 機器 や 、 マ ル チ エ ネル ギー モニ タ に 対応 し て いな い 当社 製 太陽 光 発電 シス テム の 発電 を 指し ます 。 @ Al 制 御 が 可能 な 
蓄電 池 シ ステ ム お よび エコ キュ ー ト の 対象 機種 に つい て は 、 当 社 ウ ェ ブ サイ ト (https://jp.Sharp/e_solution/mieruka/products/pdf/ai.pdf) に て ご 確認 くだ さい 。 @ 「 エ コキ ュー ト ] の 名 称 は 、 電 力 会 社 ・ 給 湯 器 メ ー カ ー が 自然 冷媒 COs ヒ ー ト ポン プ 
給湯 器 の 愛称 と し て 使用 し て いる も の で す 。 但 エ ネフ ァ ー ム は 、 東 京 ガス (株 ) 、 大 阪 ガス (株 ) 、ENEOS (株 ) の 登録 商標 で す 。 


El 財 COCORO HOME ア プリ と 連携 し 、 さ ら に 便利 な 暮らし へ 


COCORO HOME に COCORO ENERGY を 連携 する と 、 停 電 に 備え た 蓄電 池 COCORO HOME と は 、 ス マー トラ イフ の 実現 に 向け 、 
の 充電 開始 、 発 電 自家 消費 率 な どの お 知ら せ が タ イム ライ ン に 通知 きれ ます 。 さま ざま な 機器 ・ サ ービス と 連携 する アプ リ で す 。 


= タイ ムラ イン 。| 上 気象 警報 連携 お 知ら せ タラ ネジ -| 目 自家 消費 率 お 知ら せ 

Dk 気象 警報 に 連動 し て 自動 充電 する 0 es AlI 制 御 で 太陽 光 発電 の 電気 を どの くら い 
ements aA 董 電池 の 充電 開始 を お 知ら せ 252zuomesaomi oe お うち で 活用 で きた か を お 知ら せ 
ーー ーー i SW し 朋 J 

レネ ーー 0 ee エコ な 電気 で 暮らし て いる こと が 実感 で を ます 


[EARNDIN END SR 
まし た (MN の 5 者 で 9*1UP に 敵 し ま 
し た } 


キッ チン の エア コン で リモ を コン の 本 作 が か の ま 


2 | | 外出 先 で も 
手元 の スマ ー ト フォ ン に 
お 知ら せ が 届 く か ら 安 心 


COCORO HOME 
の 詳細 は こち ら 


ロ 5) 


タイ ムラ イン 


タイ ムラ マン 


@ 「COCORO HOME] ア プリ は シャ ー プ 株 式 会 社 が 提供 する スマ ー ト フォ ン 用 アプ リケーション で す 。 ご 使用 に は 「COCORO HOME」 ア プリ (無料 ) の イン スト ー ル が 必要 で す 。 電 画面 は イメ ー ジ で す 。 


気象 予報 を 使っ て 、 花 電池 を 賢く す ポ ー ト 


AI が 、 生 活 パ ター ン か ら 事 前 に 設定 し た 目安 キー プ 時 間に合わ せ て 業界 初 * 
停電 の 間 に 必 要 な 電力 量 を 判断 し 、 自 動 で 充電 し ます 。 


T 


「AI 雷 注意 報 連 携 」 機 能 搭載 


* 気象 情報 に より 蓄電 池 を 制御 する クラ ウド サー ビス に お いて 。 当 社 調べ 。 (2020 年 7 月 1 日 開始 ) 当社 の HEMS (JH-RV11 JH-RVB1) が 必要 で す 。 


希望 する 時 間 を 設 設定 時 間 に 応 じ て 必 要 量 充電 


で 本 注意 報 発令 時 


2 ここ が ポイ ント ! 


経済 性 重視 の 1 時 間 上 : 
| 1 時 間 分 1<3 時 間 先 の 消費 電力 量 を Al が 


予測 し 、 不 足 分 を 自動 充電 
5 _- 自動 充電 

バラ ンス 派 の 2 時 問 ーー 上 sp ] こり 
イ 2 時間 分 電力 量 | | : 日 


| 敵 
安心 重視 の う 時 間 ーー ト | 上 同 | 3 時 間 分 画 注意 報 発令 中 は 常時 制御 


| 必要 で 十分 な 電力 だ け を た め る の で 、 経 済 性 と 安心 を 両立 し た 停電 対策 を 実現 。 


@ 本 機能 は 、 雷 に よる 停電 に 備え た 自動 充電 機能 で あり 、 雷 に よる シス テム の 故障 を 防止 する も の で は あり ませ ん 。 落 雷 に より 蓄電 池 シ ステ ム が 故障 し た 場合 は 、 修 理 依頼 を お 願い し ます 。 坦 対応 機種 は 当社 ウェ ブサ イト を ご 確認 くだ さい 。 
@ 本 機能 の 動作 に は 過去 1 ヶ月 分 以上 の 電力 デー タ の 昔 積 が 必要 で す 。 必 要 な デー タ が 蓄積 され る まで の 間 は 所 定 の 動作 を お こない 、 デ ー タ が 蓄積 され 次 第 Al 雷 注意 報 連携 が 動作 し ます 。 


停電 の 不安 が ある 気象 警報 の 発令 え を クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ が キャ ッ チ し て 、 自 動 的 に 充電 を 開始 
(大 雨 、 洪 水 、 暴 風 、 高 潮 、 波 浪 、 暴 風雪 、 大 雪 警 報 時 )。 同時 に 、 電 動 窓 シャ ッ タ ー“2 を 閉め る こと も で きま す (大 雨 、 
困 風 、 暴 風雪 、 大 雪 警 報 時)。 


14:00 16:00 16:30 18:00 
@ @ @ 


警 
動 的 に 充電 を 開始 し 


停電 開始 停電 解除 


自動 で 充電 を 開始 停電 に 備え て 使わ ず た め る た め て お いた 電気 を 使う 


電動 窓 シ ャ ッ タ ー 連 携 


自動 的 に シャ ッ タ ー「 閉 」 


| た め た 電気 が 使え 、 シ ャ ッ タ ー が 自動 で 閉まる か ら 安 心 。 


充電 開始 の お 知ら せ が 、COCORO 
HOME ア プリ の タイ ムラ イン に 通知 
され 、 ス マー ト フ ォ ン で も 確認 で きま す 。 


晴れ の 日 は 、 太 陽光 で 発電 し た 電力 を 蓄電 池 に 充電 。 曇 りや 雨 で 日 中 の 発電 が 期待 で き な い と き は 、 前 日 の 夜間 に 
蓄電 池 を 充電 し て お く こ と で 、 昼 間 の 割高 な 電力 の 購入 を 抑え ます 。 


発電 で た め た 
電気 を つか う 


作っ た 電力 を 
た め る 


夜間 の 割安 な 
電気 を た め る 


天気 に 合わ せ て 「 発 電 し た 電力 か ら た め る 」 ま た は 「 夜 間 の 割安 な 電力 か ら た め る 」 を 自動 で 切替 。 


⑥AI に よる 余剰 電力 量 予測 に 従っ て 深夜 の 充電 量 制御 を 行う Al 予 測 制御 モー ド 、 太 陽光 発電 で つく っ た 電気 の 売 電 を 優先 し 、 割 安 な 深夜 電力 を 活用 し て 昼間 の 割高 な 
電力 購入 を 抑え る 経済 性 促進 モー ド も お 選び いた だ け ま す 。 


る ⑧ 上 記 イ ラス ト は イメ ー ジ で す 。 城 常時 接続 の イン ター ネッ ト 回 線 が 必要 で す 。 欠 シ ャ ー プ の 会 員 サ イト 「COCORO MEMBERS」 へ の 会 員 登 録 (無料 ) が 必要 で す (https://cocoromembers.jp.sharp/) 。 @ ク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ が 
提供 し て いる サー ビス は バー ジョ ン ア ッ プ 等 に より 、 そ の 内 容 が 変わ る こと が あり ます 。 

※1 初期 設定 は 2 時 間 で す 。 ご 希望 に 合わ せ て 設定 時 間 を 変更 し て くだ さい 。 ※2 対象 機種 に つい て は 、 当 社 ウ ェ ブ サイ ト (https://jp.sharp/e_solution/mieruka/products/matching.html) に て ご 確認 くだ さい 。 ※3 時 間 帯 別 電気 料金 の 
場合 。 地 域 や 条件 に より 異な り ます 。 


(@61616」=16 朋 ヨド | ヨ ={CS た コー シン ン ルリ ジル ン / 


万 一 の 異常 発生 に 安心 の 備え を 。 


(⑥⑥61@】= れ 6 記 コ | ヨコ に (Cc も を = ジリ リル ング / 


機能 詳細 に 
つつ EE 


お 客 様 の エネ ルギー シス テム を シャ ー プ の COCORO ENERGY サ ー バ ー が 見 守り 、 


エラ ー 発 生 時 に スマ ー ト フォ ン の アプ リ に タイ ムリ ー な 通知 で 、 時 間 や 場所 に 縛ら れず 詳細 確認 が 可能 で す 。 
通知 リン ク か ら 修 理 申し 込み が 24 時 間 365 日 いつ で も 可能 。 お 客 様 の ご 都合 で 修理 対応 の 手続 き が 進め られ ます 。 


外出 先 で も タイ ムリ ー に 通知 が 届き 、W eb 修理 申し 込み に 対応 


[通知 イメ ー ジ ] 


答 ご 自宅 に て 


COCORO 
ENERGY 
サー バー 


COCORO 
ENERGY 


HEMS を 導入 すれ ば 
自動 で 通知 " 


縛ら れず 詳細 確認 が 可能 


エネ ルギー シス テム に エラ ー 通 邊 が 出 て いま 
で 。 由 錠 を し て くだ さい 


bt = 
Q es 


今日 の 発電 引 更 で す 。 時 電 時 TSkWy 1 今月 4 
位 ) 、 静 電 証 16KWh (今月 4 位 ) 、 休 落 請 前 素 


11、 生日 より 自家 馬 下 笛 は 叶え まし た 。 
詳細 は こち ら を ご 覧 くだ さい 。 


タイ ムリ ー な 通知 で 、 時 間 や 場所 に 


| ! 


通知 リン ク か ら 修 理 申 し 込み が 


音 地 の 発電 量 


全国 各地 で 安定 し て 発電 で きま す 。 


一 般 的 な ご 家庭 で の 年 間 消 費 電 力量 は 約 4573kWh1 


@ 全 国 の 年 間 推定 発電 量 (電気 料金 換算 “2) 
推定 発電 量 の 算出 に つい て NEDO 全 国 日 射 関 連 デー タマ ッ プ の 日 


射 量 デー タ (1981 一 2009 年 まで の 平均 ) を 用 いて 算出 し て お り ます 。 大 陽 電 
池 容 量 は 、JIS 規 格 に 基づい て 算出 され た 太陽 電池 モジ ュー ル 出 力 の 合計 値 
で す 。 実 使用 時 の 出力 (発電 量 ) は 、 日 射 の 強 さ 、 設 置 条 件 (方 位 ・ 角 度 ・ 周 辺 
環境 )、 地 域 差 、 及 び 温 度 条 件 に より 異な り ます 。 

@ 太 陽 電 池 容量 5.08kW シ ステ ム ( 太 陽 電 池 モジ ュー ル :NQ-254BMX20 枚 
(南面 設置 、 傾 斜 角 30*) ) で の 推定 発電 量 で す 。 

@ 算 出 方 法 は JIS C 8907:2005「 太 陽光 発電 シス テム の 発電 電力 量 推定 


方 法 ] を 利用 し て いま す 。 


・ 太 陽 電 池 モジ ュー ル の 最大 出力 温度 係数 は 、 モ デル 毎 に 異な り ま す 。 
・ 基 準 状態 の 太陽 電池 モジ ュー ル 温 度 :25 で (JIS 規 格 に 基づく ) 


を 除外 ) :0.922 


園 外出 先 に て 


鹿児島 


仕事 中 は 電話 を も ら っ て も 

な か な か 出 ら れ な い 。 

アプ リ な ら 好 き な 時 に 
認 で き て いい ね 。 


年 間 推定 発電 量 


年 間 電気 料金 換算 


広 島 
6,560 kwn 


約 15.0 万 円 


6,561kwn 
約 13.9 万 円 


@ 大阪 で の 推定 発電 量 (電気 料金 換算 ※2) 


F 均 太陽 電池 モジ ュー ル 温 度 上 昇 :21.5C( 屋 根 置 型 ) 


年 間 推定 発電 量 


梅雨 の 季節 や 冬 で も 、1 年 を 通じ て 発電 


。 太 陽光 発電 は 梅雨 の 季節 や 冬 で も 1 年 を 通じ て 発電 し ます 。 (下記 グラ フ お よび 図 参 昭 ) 


還 還 年間 電 気 料金 換算 


BR 


名 古屋 札 幌 


| 6,126kwn 


6,634kwn 


係数 (総合 設計 係数 か ら イ ン バ ー タ 回 路 補 正 係数 、 温 度 補正 係数 


・ イ ン バ ー タ 回 路 補正 係数 :0.965 (JH-45HB3 使 用 時 ) 


@ 年 間 推定 発電 量 に は 、 影 ・ 積 雪 ・ 出 力 抑制 に よる 影響 は 考慮 され て お り ま せん 。 


金沢 約 14.7 万 円 約 14.9 万 円 新 油 
5,607 kwn 5,615kwn 
皇 都 宮 | 12.6 下 

6.312kwn 
に | 14.4n ES 


6.481kwn e 6,154kwn 
NB な | EZ 


D 7,251kwn 


約 13.8 万 円 


東 京 
5.881kwn 


| 6,139kwn 
約 13.7 万 円 


24 時 間 365 日 いつ で も 可能 ni 


| ぁ 4,573kwn" 


※1 通知 機能 を 利用 する た め に は 、COCORO HOME ア プリ を スマ ー ト フォ ン に イン スト ー ル し 、COCORO ENERGY と 連携 する 必要 が あり ます 。 詳 細 は https://hems.cloudlabs.sharp.CoJp/Support2/cloudhems/manual2/B-cocorohome.html を ご 確認 くだ さい 。 
人 当社 製 HEMS 機 器 (HEMS と 通信 可能 な 電力 モニ タ と JH-RVB1 と の 組み 合わ せ 、 ま た は JH-RV1 1 ) が 必要 で す 。 倫 常時 接続 の イン ター ネッ ト 回 線 が 必要 で す 。 通 信 が 途絶 し て いる 場合 は 、 機 器 の 故障 な どの 通知 が で きま せん 。 坦 サー バー の メン テ ナ ン ス 時 な ど 


通知 が で き な い 場合 が あり ます 。 坦 ご 利用 の 際 に は 、COCORO ENERGY サ ービス 利用 規約 に 同意 いた だ く 必 要 が あり ます 。 倫 電 力 モニ タ 1 台 に 接続 で きる HEMS は 1 台 ま で で す 。 倫 各 種 通知 は スマ ー ト フォ ン に イン スト ー ル し た COCORO HOME ア プリ が 


行い ます 。COCORO HOME ア プリ に 連携 可能 な HEMS は 1 台 ま で で す 。2 人 台 以 上 の HEMS を 1 台 の スマ ー ト フォ ン で 見 守り する こと は で きま せん 。 


基本 的 な 見 守り 機能 と 発電 診断 機能 、 ご 希望 に 合わ せ て 選べ る 見 守り サー ビス 


修理 対応 が 必要 な 緊急 性 の 高い 


モニ タリ ング エラ ー 発 生 時 に 通知 無償 
| 間 間 通信 が で き な い 場合 に 通知 
ー か 月 間 の シス テム 発電 量 を 通知 
発電 量 が 低い 状態 が 続け ば 通知 220 円 / 月 
(税込 ) 


当日 の 発電 結果 を 通知 “3 


※2 長期 保証 期間 (P.23 参 照 ) は 無償 と な り ま す 。 複 数 の 長期 保証 が ある 場合 に は 、 電 力 モニ タ が 含ま れる 保証 期間 が 無償 期間 と な り ま す 。 
※3 COCORO ENERGY 登 録 完了 日 か ら 180 日 間 は 無償 。 ※4 当日 の 夜間 に 通知 し ます 。 通 信 が 途絶 し て いる 場合 に は 、 通 知 さ れ な い 場 合 
が あり ます 。 


回 般 
i fe 有償 で の 
動画 で 8 i お 申し E 
キ し く 解 説 申し 込み は こち ら 


画面 は イメ ー ジ で す 。 欠 サ ービス 内 容 の 詳細 や お 支払 い 内 容 な どの 契約 条件 の 詳細 は 、COCORO STORE の サー ビス 紹介 ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


南面 以外 で も 発電 し ます 


最も 日 射 量 の 多い 南面 は も ちろ ん 、 東 西 面 で も 南面 の 


約 85% の 日 射 量 を 得る こと が で きま す 。 


人 北面 へ の 設置 に つい て は 、 発 電 量 の 低下 お よび 近隣 (北側 ) へ の 反射 光 被害 
が 懸念 され る た め 、 設 置 は お や めく だ さい 。 


モニ タリ ング 発電 診 


北西 面 約 73% 


お 客 様 の シス テム の 発電 量 を 常に チェ ッ ク 。 発 電 量 の 


低下 を タイ ムリ ー に お 知ら せ 、 
自分 で は 気づけ な い 「 に 
ーーー ーー ーー 約 
/ 仁 ly 発電 低下 を 通知 する 85 賠 賠 
」 の で 安心 
生 タイ ムラ イン に | 
HEMS 
ひ 南西 面 約 96% 


一 朗 の 大 績 光 パ ネル が 長 病 詳 更 二 し て いま せ 
ん 。 策 草 や 骨 甘 条 の 可能 性 が 久 け れ ば 、 お 買い 
上 げ の 板 売 店 ・ 施 工 店 ・ ま た は 当社 修理 得 款 補 
ロ へ ご 導 絡 くだ さい 。(T75) 
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回 ど 4 画 還 h い 軒 “ 
4 画 画 画 画 > 


北面 約 66% 北東 面 約 73% 


設置 は 
お や めく だ さい A 


画 画 


南面 約 100% 南東 面 約 96% 


(大 阪 市 ・ 傾 斜 角 30° の 場合 。NEDO 全 国 日 射 関連 デー タマ ッ プ より 算出 ) 


福 岡 トー 
6,171kwn 
大 阪 静 岡 那 番 
| 6,139kwn ||6,767 kwn 6,175kwn 
約 14.4 万 再 


600kWh 
500kWh ---- 
400kWh 
300kWh 
200kWh 
100kWh 

0kWh 


1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
429.1 434.7 544.7 590.6 605.4 524.8 565.2 605.9 496.9 493.0 425.1 423.8 
9.608 9.732 12.132 13.135 13.458 11.697 12.579 13.467 11.089 11.004 9.521 


月 間 推 定 発 電 量 (kWh) 


月 間 電 気 料金 換算 (円) 


停電 時 に も 使え て 安心 で す 


停電 時 で も 、 パ ワー コン ディ ショ ナ を 「 自立 運転 モー ド 」 に 切り 替え る こと で 、 
あら か じ め 決 め た コン セン ト 等 か ら 最 大 5.5kVA デ “3 まで 使用 で きま す 。 


人 @ 切 り 替 え 方 法 は 、 電 力 モニ タ ま た は クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ の 取扱 説明 書 を ご 参照 くだ さい 。 

人 停電 時 は モー ター で 作動 する 機器 (掃除 機 、 冷 蔵 庫 、 エ アコ ン 、 洗 濯 機 な ど ) や 運転 開始 時 に 大 き な 電 流 が 流れ る 機器 、 ア ー ス を 必要 と する 機器 
(温水 便座 な ど ) 、 特 定 の 電流 波形 ( 半 波 整流 ) を 有する 機器 (一 部 の ドラ イヤ ー な ど ) は 使用 で き な い 場合 が あり ます 。 

人 @ 自 立 運 転 時 の 発電 量 は 天候 に より 変動 し ます 。 途 中 で 電源 が 切れ る と 、 生 命 や 財産 に 損害 を 受け る 恐れ が ある 機器 (すべ て の 医療 機器 、 灯 油 
や ガス を 用 いた 暖房 機器 ) は ご 使用 で きま せん 。 ま た 、 食 品 損傷 の 恐れ が ある 調理 器具 、 デ ー タ を 損失 する 恐れ の ある デス クト ッ プ パソ コン 等 の 情 
報 機器 の ご 使用 に は ご 注意 くだ さい 。 

0 自立 運転 時 に 電力 を 使用 で きる の は 、 太 陽 電 池 が 稼働 し て いる 昼間 の み と な り ま す ( 蓄 電池 シス テム を 設置 し て いる 場合 を 除く ) 。 

* 自立 運転 用 コン セン ト は 、 付 属し て お り ま せん 。 販 売店 に ご 相談 の 上 、 設 置 し て くだ さい 。 

※3 JH-40NF2 の 場合 は 4.0kVA、 ハ イブ リッ ド パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ の 場合 は 2.0kVA、 太 陽 電 池 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ の 場合 は 1.5kVA。 


積雪 地 や 沿岸 部 で も 使用 で きま す 


NU-259HM は 200cm、 そ の 他 の モジ ュー ル は 150cm( 積 雪 架 台 使 用 時 ) の 積雪 まで 耐え られ ます 。 
また 、 海 岸 に 近い 場所 に も 設置 し て いた だ け ま す (NU-65K5H プ 51K5H を 除く ) 。 


人 @ 寺 が 太陽 電池 の 上 に 積もっ て いる 間 は 発電 し ませ ん 。 ま た 、 大 陽 電 池 の 上 に 積もっ た 雪 は 、 非 常に 滑り や すく な る 場合 が あり ます 。 太 陽 電 池 モ 
ジュ ー ル を 設置 する 屋根 面 の 軒下 に 、 玄 関 出 入口 や 自転 車 な ど 、 落 雪 に よっ て 損傷 を 与え る 恐れ が ある も の が な いか を ご 確認 くだ さい 。 損 傷 を 与 
える 恐れ が ある 場合 は 適切 な 雪 止 め な どの 処置 を 行っ て くだ さい 。 落 雪 に よる 損傷 は 自然 災害 と な る た め 補 償 で きか ね ます 。 

重 塩害 対応 モデ ル は 、 波 し ぶ き が か か ら な い 所 に 設置 し て くだ さい 。 そ の 際 、 パ ワー コン ディ ショ ナ は 屋内 に 設置 し て くだ さい 。 屋 外 に 設置 する 場合 
は 、 重 塩害 対応 モデ ル を 使用 し て くだ さい 。 


太陽 電池 モジ ュー ル 【 


設置 に つい て の ご 注意 


こ 太 陽光 が 当たる と 、 太 陽 の 位置 や 角度 に よっ て 、 反 射 光 が 近隣 住宅 の 窓 に 差し 込む 可能 性 が あり ます 。 


骨 し き に つい て は 個人 差 が あり 、 季 節 ご と で 見 え 方 も 異な り ま す の で 予測 が 難し いで す が 、 近 隣 住宅 へ の 配慮 が 必要 で す 。 


※1 EDMC プ エネ ルギー・ 経 済 統計 要覧 (日 本 エネ ルギー 経済 研究 所 計量 分 析 ユ ニッ ト 編 202 1 年度) 


※2 電気 料金 換算 と は 、 年 間 推定 発電 量 を 各 電 力 会 社 の 2022 年 1 月 現在 の 料金 (税込) お よび 太陽 光 発 電 の 新た な 買取 制度 (2022 


年 度 の 買取 価格 17 円 /kWh) を 適用 し 、 年 間 推定 発電 量 の うち 60% を 売 電 、40% を 自家 消費 と し て 算出 し た も の で す (燃料 費 調 整 を 除く ) 。 売 電 料 金 と は 異な り ま す 。 再 生 可 能 エ ネル ギー 発電 央 課金 は 2021 年 度 (3.36 円 /kWh) の 値 で 算出 し て 


いま す (2022 年 3 月 現在 ) 。 


置 事例 | 


シャ ー プ の 太陽 光 発 電 が 日 本 中 の いろ いろ な 屋根 で 
活躍 し て いま す 。 


豊富 な ライ ン ア ッ プ と 確実 な 設置 工法 で 、 切 妻 屋根 や 陸屋根 か ら 小 さ な 寄 棟 屋 根 まで 、 
シャ ー プ の 太陽 光 発 電 シ ステ ム は 日 本 の 多種 多様 な 屋根 に 導入 きれ て いま す 。 
豊富 な 実績 を 活か し 、 効 率 と 見 た 目 の 美 し き を 追求 し た 最適 な と ス テム を ご 提案 し ます 。 


串 


8 / 万 町" 


の 実績 


\2022 年 3 月 末 現 在 


時 3.06kW シ ステ ム ( 奈 良 県 ) 


陸屋根 


呈 7.02kW シ ステ ム ( 熊 本 県 ) 
寄 棟 屋根 


a 


時 9.45kW シ ステ ム ( 奈 良 県 ) 


Pi 


時 5.64kW シ ステ ム ( 奈 良 県 ) 時 4.97kW シ ステ ム ( 奈 良 県 ) 時 6.80kW シ ステ ム (沖縄 県 ) 


シャ ー プ 施工 研修 & 施 工 ID 制度 で 安心 の 施工 品質 


太陽 光 発 電 シ ステ ム に 関す る 知識 や 施工 技能 を 習得 する た め に 、 さ ま ざ ま な 特別 な 教育 ・ 訓 練 を 実施 。 
研修 修了 後に 認定 ID を 取得 し た 施工 者 が 工事 を 行う こと で 、 施 工 品 質 を 確保 し て いま す 。 


3 日 間 の 実技 演習 で 、 屋 根 置 型 モ ジュ ー ル の 施工 
技術 の 完全 マス ター を 目指 し た 施工 研修 。 


きめ 細やか に 指導 で きる 少 人 数 制 の フラ ス で 、 
知識 ・ 技 術 の 幅 が 広がる 、 専 任 講師 に よる 講義 。 


瓦 ・ ス レー ト ・ 金 属 屋根 を は じ め 、 折 板 ・ 陸 屋根 ・ 
野立 て な ど 多 様 な 模擬 屋根 を 使っ た 実習 。 


代表 的 な 工法 例 ( 切 妻 屋根 ) 


避 庄 記 セメント 瓦 を 含む 多く の 瓦 屋根 に 設置 で きま す 。 金属 縦 昔 瓦 棒 茸 


太陽 電池 軒先 
モジ ュー ル カバ ー モジ ュー ル カバー 


横 機 、S 横 機 取付 金具 


人 @ 設 置 モ ジュ ー ル の 機種 に よっ て は 、 施 工 方 法 が 異な る 場合 が あり ます 。 
\ 太 陽 電 池 の 上 に 積もっ た 雪 は 、 非 常に 滑り や すく な る 場合 が あり ます 。 太 陽 電 池 モジ ュー ル を 設置 する 屋根 面 の 軒下 に 、 玄 関 出 入口 や 自転 車 な ど 、 沙 雪 に よっ て 損傷 を 与え る 恐れ が ある も の が な いか を ご 確認 くだ さい 。 損 傷 を 与え る 恐れ が ある 場合 
は 適切 な 雪 止 め な どの 処置 を 行っ て くだ さい 。 ※ シ ステ ム 構 成 機器 の 保証 は 、 正 常 な 発電 機能 が 対象 と な り ます (架台 に つき まし て は 、 太 陽 電 池 モジ ュー ル の 正常 な 設置 に 必要 な 強度 が 保証 対象 と な り ま す ) 。 


| お 客 様 の 声 | 


ひと 足早 く 設 置 さ れ た お 客 様 の 声 を 集め まし た 。 
それ ぞ れ の ご 家庭 で 経済 的 メリ ッ ト が 高まっ て いま す 。 


個々 の 発電 量 は 条件 に より 変動 し 、 経 済 的 メリ ッ ト を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 


静岡 県 


える の で いつ も と 変わ りな 画 設置 シス テム 

く 過 ご せま すし 、 そ の 間 も (設置 時 期 :2020 年 12 月 ) 

余っ た 電気 は 充電 され ま 太陽 光 発電 設置 容量 ち . ら kw 

す 。 も ちろ ん 、 普 段 か ら Al e 設 置 枚数 :22 枚 

が 判断 し て 無駄 な く 充電 * 屋根 勾配 :4.5 寸 

し て くれ る の で 安心 で す 。 ゃ 切妻 屋根 (南面 設置) 
蓄電 池 設置 容量 6.5kwh 


電気 の 状況 を いつ で も 確認 で き 、 * 設 置場 所 : 屋 タ 


ト ーー 
遠隔 操作 で お 湯 は り も 。 
今 の 住ま い は ZEH 仕 様 で エネ ルギー を 賢く 使い た い 


エネ ルギー を 買 く 使い な が ら 、 


2 と いう 思い か ら 、 イ ンタ ーネット 対応 家電 が 豊富 で 、 
ゝ てい ます 
理想 の 暮らし に 近 つ いて いま す 。 HEMS で シス テム 全体 を 手軽 に 管理 で きる こと 、 さ ら に 


コス ト パ フ ォ ー マ ンス の 良さ で シャ ー プ 製 を 選び まし た 。 フフ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ 


の の 


AI が 無駄 な く 充電 し 、 光 熱 費 は 実質 ゼロ に 。 
以前 の 住ま いよ り も オー ル 電 化 の 今 の 方 が 電気 代 が 
安い 印象 で す 。 実 際 に 昼間 は 太陽 光 発 電 で つく っ た 
電気 、 夜 間 は 蓄電 池 に た め た 電気 を 使っ て いる の で 、 
あま り 電 気 を 購入 し て いな い の で す が 、 売 電 収 入 を 差し 
引き する と 電気 代 は 実質 マイ ナス で す 。 そ れ ど ころ か 、 時 瑞光 多 し 98 電 拉 の 98 還 叶 0 の 

その 収入 分 は 水道 代 を 十分 まかなえる 金額 な の で 、 う ち 和 上 ほ 家 に 庄 て も 件 | で すら 

の 光熱 費 は 実質 ゼロ と いう こと に な り ま す 。 静岡 県 O 様 の 。 


| se ※ 対 応 家電 と の 連携 は 、COCORO HOME ア プリ が 必要 で す 。 | に 
停電 し た 時 は 、 昼 間 は 発電 し た 電気 と た め た 電気 が 使 (https://cocoroplus.jp.sharp/home/) AM 


発電 や 若 電 池 、 つ な が っ て いる 家電 の 状況 は 、 ス マー FEMS) 


ト フ ォ ン で 見 える 化 が で き て いる の で 外出 先 で も 確認 
で きま す 。 ま だ 頻繁 に は 使っ て いま せん が 、 エ コキ ュー ト 
や エア コン 、 空 気 清浄 機 な どの 操作 も スマ ー ト フォ ン エコキュート タン ク 容量 3 7OL 
で で きま す 。 外 か ら お 湯 は り を 指示 し て お く と 帰宅 し て 


RoBoHoN Iite HEMS 


大 阪 府 Ys ま ノ 5 人 家族 


2 


i に モー EE 筑 ) i の A 筑 ) 


ーー NN 
き 


新しい エネ ルギー ライ フ で 


ーー 


電気 は 自家 消費 で 賢く 削減 、 


こだわ っ て 建て た 家 だ か ら 、 


電気 の 自給 自足 で 家計 に も 太陽 光 発 電 も きれ い に 確か な 実績 が ある 。 家計 は 大 助かり ! 

環境 に も メリ ッ ト が ! 設置 し た か っ た ん で す 。 シャ ー プ に 決め た 一 番 の 理由 で す 。 売 電 額 を 見 る と 思わ ず 笑 顔 に 。 
画 設置 システム 画 設置 シス テム 画 設置 シス テム 画 設置 シス テム 

太陽 光 発電 設置 容量 5.8kW 太陽 光 発電 設置 容量 4 93kW 太陽 光 発電 設置 容量 9.42kw 太陽 光 発 電設 置 容量 4 87kW 


蓄電 池 設 置 容量 2kwh 


クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ (HEMS) 


大 阪 府 Y 様 の 。。 
事例 に つい て 詳し く は 


蓄電 池 設置 容量 4 の kWh 
クラ ウド HEMS 


兵庫 県 U 様 の 。。 本 計時 
ro 


事例 に つい て 詳し く は ヽ 本 


蓄電 池 設置 容量 9.OkWh 
クラ ウド HEMS 


蓄電 池 設置 容量 4 GkWh 
クラ ウド HEMS 
エコ キュ ー ト タン グ 容 量 3 / OL 


Em 
兵庫 県 Y 様 の 。。 i 中 
事例 に つい て 詳し く は 、 ai 


奈良 県 \ 様 の 。。 


事例 に つい て 詳し く は 、 


※1 QR コー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。 (静岡 県 O 様 ) https://jp.sharp/sunvista/feature/voice/shizoka_o.html 
(大 阪 府 Y 様 ) https://jp.sharp/sunvista/feature/voice/osaka_yj.html  〈 兵 庫 県 U 様 ) https://jp.sharp/sunvista/feature/voice/hyogo_u.html 
(兵庫 県 Y 様 〉 https://jp.sharp/sunvista/feature/voice/hyogo_y.html  〈 奈 良 県 Y 様 ) https://jp.sharp/sunvista/feature/voice/nara_y.html 20 


角間 明細 較 店 や 秒 決 、 住 宅 用 か ら ス メガ ソ ー ラー まで 、 国 内 外 で 幅広 い 実績 を 重ね て きま し た 。 


JAXA "に 認め られ た 国内 唯一 の 太陽 電池 メー カー* シ ャ ー プ " 多様 な 用 途 に 活用 きれ て いる シャ ー プ の 太陽 電池 


時 1960 年 、 太 陽 電 池 付 ト ラン ジス タラ ジオ の 試作 に 成功 。 
時 1976 年 、 太 陽 電 池 付 電卓 を 発売 。 還 あ 2 
曲 採光 で き 、 窓 な ど に 使え る 建材 一 体型 の 太陽 電池 を 開発 。 


曲 1976 年 の 実用 衛星 「 う ぅ め 」 以 降 、180 基 以上 2 も の 
人 工 衛星 に 搭載 。 シ ジャー プ は JAXA の 認定 を 受け た 
国内 唯一 の 太陽 電池 メー カー で す 。 


ョ m2.828 ヶ 所 “2 の 灯台 に 設置 。 安定 し た 電力 供給 に 貢献 。 


時 過酷 な 環境 の モン ゴル 砂漠 地帯 で も 安定 稼働 する 独立 型 
発電 シス テム を 設置 。 


曲 2016 年 、 ス マー ト フ ォ ン な ど を 充電 で きる ソー ラー 充電 スタ ンド を 発売 。 


※9 1976 年 12 月 。 当 社 調べ 。 


隊 域 観測 技術 衛星 2 号 「 だ いち 2 号 ] 


※1 宇宙 航空 研究 開発 機構 ※2 2022 年 3 月 現在 。 写真 提供 : 宇 宙 航 空 研究 開発 機構 (JAXA) 写真 提供 : 海 上 保安 庁 数 を の 高 U ゝ 評価 を 得 て き た 信 頼 の 実 績 
EEEE 基 新 エ ネル ギー 大 賞 ・ 通 商 産業 大 臣 賞 を 受賞 


約 87 万 軒 “ の 実績 を 誇る 住宅 用 シス テム mm 類 第 14 回 「 地 球 環境 大 賞 」 経 済 産業 大 臣 賞 

yz: 着 第 4 回 エコ プロ ダク ツ 大 賞 推進 協議 会 会 長 党 

< 識 「eco japan cup 5007」 の "環境 ビジ ネス アワ ー ド 賞 " 
EE IEEE デ 10 マ イル スト ー ン ぽ 1 け に 認 


呈 累計 出荷 時 は 1 プロ WV “?。 モ ジュ ー ル に 換算 し 、 一 列 に 
並べ る と 地球 約 2 周 に 相当 


o 


_ a ぶ / ド デイゴ イト 年 / ミ (=aaN a a 

= 国内 約 87 万 軒 *= の 実績 を 誇る 住宅 用 に 加え 、 国 内 外 の に 選 eeee,_ 

社屋 や スタ ジア ム な ど 多 数 に 大 規模 シス テム を 設置 7P 証 欧州 最大 の 研究 機関 で PID 面 性 を 実証 

_ ーー 柏の葉 スマ ー ト シテ ィ の 住宅 用 エネ ルギー 管理 シス テム ー ン | に 認定 サッ ド デ ザ イン 賞 受賞 

= ーー 本 6 「IEEE マ イル スト ー ン 」 に 認定 グッ ド デ ザ イン 賞 受賞 (2015 年 ) 
= 国内 33 ヶ 所 で メガ ソー ラー 発電 所 を 運営 議 詳 電 (HEMS) が グッ ド デ ザ イン 賞 受賞 x= 不動 産 株 式 会 社 様 と 共同 受賞 _ の ーー 際 に 
ョ シャー プ で は 、60 年 以上 の 開発 経験 と 、 豊 富 な 実地 デー タ BLACKSOLAR+ ル ー フ ィ ッ ト 設 計 ・ 屋 根 全面 シス テム が TO er ee 

や ノウ ハウ を 基 に 、 国 際 規 格 の IEC 規 格 や 日 本 の JIS 規 格 2015 年 グッ ド デ ザ イン 賞 受 賞 ※11 IEEE マ イル スト ー ン IEEE が 、 電 気 ・ 電 子 ・ 情 報 ・ 通 信 の 関連 分 野 に お いて 達成 され た 画 期 的 な 


イノ ベー ショ ン の 中 で 、 社 会 や 産業 の 発展 に 貢献 し た と 認定 され る 歴史 的 偉業 を 表彰 する 制度 。 


より も 厳し い 基 準 に よる 品質 試験 を 行っ て いま す 。 


\ 


理 靖 調 「 平 成っ 7 年 度 省エネ 大 賞 *」 の 製品 : ビ ジネス モデ ル 部 門 に お いて 、 
「 鞭 電池 連携 DC ハイ ブリ ッ ド エア コン *」 が 審査 要員 会 特別 賞 を 受賞 

且 間 較 「 成 30 年 度 省エネ 大 党 *"」 の 製品 . ビ ジネス モデ ル 部 門 に お いて 、 
呈 「 ス マー ト 鞭 電池 シス テム *?] が 省エネ ルギー セン ター 会 長 賞 を 受賞 日 経 太陽 光 発 電 関 連 機器 


時 設置 か ら 、30 年 以上 安定 稼働 し た 奈良 県 吉 阪 寺 の 太陽 区 
電 。 長 期間 の 耐久 性 を 証明 *。 


且 記 | 「 信 和 2 生 度 新 エネ 大 賞 *%」 の 商品 ・ サ ービス 部 門 に お いて 、 連 材 設備 メ ー カ ー 1 位 
「COCORO ENERGY や 」 が 資源 エネ ルギー 庁 長官 賞 を 受賞 ラン キン グ 読者 を 対象 に 、 建 材 
ヽ wa 寺 ミッ フー > Ws, 製品 採用 意向 
上 光 発 電 シ ステ ム 住宅 用 太陽 発電 シス テム 「BLACKSOLAR < 2 用 
ー フ ィ ッ ト 訟 計 | が が ※ ッ ド デ ザ イン 営 *6| 左 呈 営 

※3 2022 年 3 月 末 現 在 。 ※4 2021 年 12 月 末 現 在 。 ※5 ND-265MB (公称 最大 出力 『 ZERO0+ ル ー フ ィ ッ ト 設 計 ] が 「208 1 年 度 グッ ド デ ザ イン 賞 "」 を 受賞 9 
265W、 外 形 寸法 : 長 さき 1.652mm を 長 辺 方 向 に 設置 ) 換 算 。 ※6 2018 年 7 月 現在 。 ※7 現行 5 ーー ーー *1 主催 : 一 般 財団 法人 省エネ ルギー セン ター、 後 援 : 経 済 産業 省 。 *2 JH-D716J2 JH-D566J2/JH-D406J2。 *3 JH-FBCC01./ 
の 結晶 系 太陽 電池 モジ ュー ル の 主流 で ある スー パー スト レー ト 型 と し て 。 当 社 調べ 。2018 年 7 月 タイ ・ ロ ッ ブ リ 県 Natural Energy Development Co.,Ltd. 様 千葉 県 松戸 市 の ソー ラー タウ ン 様 JH-FBCC02/JH-FBCC03。 *4 主催 : 一 般 社団 法人 新 エ ネル ギー 財団 、 後 援 : 経 済 産業 省 。 *5 JH-RV11/JH-RVB1。 = 思 上 
現在 。 ※8「 通 産 大 臣 賞 ] は 、 平 成 12 年 度 より 「 経 産業 大 臣 賞 」 に 名 称 が 変わ り ま し た 。 衛星 画像 提供 :@DigitalGlobe (平成 11 年 度 新 エネ 大 党 「 通 産 大 臣 賞 」 受 賞 ) “8 *6 主催 : 公 益 財 団 法人 日 本 デザ イン 振興 会 。 日 経 ア ー キ テク チュ ア 採用 し た い 建 材 ・ 設 備 メ ー カ ー ラ ン キ ング に て 15 回 目 の 1 位 を 獲得 。 


「 無 限 に ある 太陽 光 で 電気 を 起こ すこ と を 老 え れ ば 、 人 類 に どれ だ け 和 寄与 する か は 、 は か り し れ な い 」 
創業 者 早川 徳 次 の 熱い 思い か ら 始 まっ た 太陽 光 発 電 の 研究 開発 。 実 績 を 積み 重ね る こと で 培 わ れ た 技術 と 確か な 品質 は 、 日 本 だ け で な 〈、 世界 中 で 認め られ て いま す 。 


1959 1960 1963 1966 1976 1983 1994 1997 2003 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2018 
創業 者 早川 徳 次 太陽 電池 の 太陽 電池 の 日 本 初 の 実用 衛星 住宅 用 太陽 光 住宅 で の 稼動 状況 を 欧州 最大 の 研究 機関 で PID 耐性 を 実証 e 化合 物 3 接合 型 太陽 電池 セル で 陸 域 観測 6 イン チ サ イ ズ ま 18 の 単 結晶 
開発 に 着手 産 化 に 成功 「 う め 」 に 採用 発電 シス テム を 守る 、 業 界 初 12 の 2012 年 6 月 、 欧州 最大 の 研究 機関 フラ ウン ホー ファ ー 研 究 機構 より 、 シ ャ ー プ 製 世界 最高 変換 効率 *1437.9%*15 技術 衛星 2 号 シリ コン 太陽 電池 セル に お いて 
, NN 商品 化 Web モ ニタ リン グ 太陽 電池 モジ ュー ル に 対し PID 現象 *13 に よる 出力 低下 が 発生 し な いこ と が 報告 | を 達成 [だ いち 2 う 号 | 世界 最高 *19 の 変換 効率 25.09% 
\ サー ビス 開始 され まし た 。 シ ャ ー プ 製 の 高い 信頼 性 を 示す 一 つの 結果 で す 。 *ND-R250A5 に お いて 。 ※14 2013 年 4 月 に 搭載 を 達成 
※13 PID:Potential Induced Degradation の 略 。PID 現 象 と は 、 高 温 高 湿 お よび 高い 24 日 発表 当時 。 研 究 ご に 
尾上 島 に 当時 * | | l 」 ンス テム 電圧 の 影響 で 太陽 電池 モジ ュー ル の 電気 出力 低下 が 起こ る 現象 レベ ル に お ける 非 集 
世界 最大 225W の 理 阪 寺 に 照明 用 技術 試験 衛星 型 モン ゴル 大地 帯 シャ ー プ の 太陽 電池 へ の 取り 組み が Ne の の の) 
AN 電源 と し て 設置 。 「 き く 7 号 」 に 搭載 独立 型 発 還 シ ステ ム 「IEEE*1? マ イル スト ー ン *13」 に 認定 され まし た ai 2 (ASTRO-H) に 搭載 *' 
太陽 電池 付 設置 日 本 初 の 実用 衛星 「 う め ] ョ a 2 の 実用 化 に 向け た ゅ 
べ 陽 電池 付 一 設置 写真 提供 : 宇 宙 航空 研究 開発 機構 まァ a DDR DA テー マ が NEDO 化合 物 3 接 合 型 
トラ ンジ スタ (JAXA) IEEE よ り 、 当 社 の 1959 年 か の ら 1983 年 に か け て OR 笠間 NR 
Ee MS an。 この 2 ジー ター 避 S る に 採択 太陽 電池 モジ ュー ル で 
ラジ オ 開 発 の 灯台 用 ・ 宇 宙 用 か ら 住宅 用 に 至る 、 太 陽 電 池 発電 事業 を 開始 世界 最高 7 変換 効率 
cn = 守 f コミ た 反 司 ” 処 塗 
の 商業 化 と 産業 化 へ の 取り 組み が 評価 され まし た 。 2 ン 0 
4 ここ ベニ ンー a こそ こと 写真 上 :IEEE か ら 贈 蜂 さ れる 銘板 。 写真 下 左 か ら 順 6 5 号 ※17 2016 年 5 月 19 昌 発表 
長崎 県 尾上 島 様 奈良 県 孤 寺 様 技術 試験 衛星 V 型 「 き く 7 号 」 モン ゴル ・ ノ ヨン 村 様 科 SSeee A OO 2 に ョ の と り | ld US 
写真 提供 : 海 上 保安 庁 写真 提供 : 宇 宙 航 空 研究 開発 機構 1978 年 に 「 尾 上 島 灯 台 」 設 置 )、 宇 宙 用 単 結晶 セル 第 一 太陽 光 隊 電池 モジ ュー ル に お いて ( 集 光 
(JAXA) (1976 年 実用 衛星 「 う め 」 搭 載 )、 住 宅 用 多 結 晶 セ ル 。 発電 所 HTV5 に 搭載 *16s 一 型 を 除く )。 当 社 調べ 。 


※12 国内 住宅 用 太陽 光 発電 シス テム と し て 、 業 界 初 の ブロ ー ド バン ド 通 信 機能 を 搭載 (2009 年 4 月 開始 ) 。 ※15 2013 年 2 月 、 産 業 技術 総合 研究 所 (世界 の 太陽 電池 の 公 的 測定 機関 の 一 つ ) に より 確認 され た 数 値 (セル 面積 : 約 1cmW) 。 
※16 化合 物 太陽 電池 で す 。 ※18 6 イン チ サ イ ズ の 大 陽 電 池 セル の 全面 (240.6cm2) を 対象 に 測定 。 ※19 2018 年 3 月 27 日 発表 当時 。 当 社 調べ 。 
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長期 保証 制度 | 


全 機 器 シ ャ ー プ 製 だ か ら 


ら 実 現 で きた 長期 保証 。 
| 大 陽光 発電 シス テム 


太陽 電池 モジ ュー ル の 適用 保証 


対象 形 名 NQ-254BM/NQ-180BMNQ-130LM/RM NU-259AMNU-259HM NU-65K5HNU-51K5H 
保証 制度 
BLACKSOLAR プ レミ アム 保証 まる ご と 15 年 保証 + モジ ュー ル 出 力 20 年 保証 まる ご と 15 年 保証 
モジ ュー ル 20 年 10 年 / 15 年 10 年 / 15 年 
uidod 周辺 機器 15 年 10 年 / 15 年 10 年 / 15 年 
モジ ュー ル 出 力 保証 20 年 20 年 = 


@BLACKSOLAR ZERO (NQ-254BM/NQ-180BM/NQ-130LM/RM) と 、 そ れ 以 外 の モデ ル が 混在 し た 場合 、BLACKSOLAR ZERO に は 、BLACKSOLAR プ レミ アム 保証 が 適用 され ず 、 モ ジュ ー ル お よび 周辺 シス 
テム 機器 と も に 15 年 保証 (有償) もしくは 10 年 保証 (無償 ) の 選択 と な り ま す (モジ ュー ル 出 力 20 年 保証 も 適用 され ませ ん 。) 。NU-259AM NU-259HM と 、 そ れ 以外 の モデ ル が 混在 し た 場合 、NU-259AM プ NU-259HM 
に は 、 モ ジュ ー ル 出力 20 年 保証 が 適用 され ず 、 モ ジュ ー ル お よび 周辺 シス テム 機器 と も に 15 年 保証 (有償 ) も し く は 10 年 保証 (無償) の 選択 と な り ま す 。 


=】 時 9 時 パ アセ 4 た あく: 拓 軍 BLACKSOLAR シ リー ズ 


画 対 象 モデ ル :NQ-210AD (2014 年 12 月 発売) 以降 の BLACKSOLAR、BLACKSOLAR ZERO モデ ル 
機器 保証 モジ ュー ル 保 証 [20 和 画 出力 保証 モジ ュー ル 測 力 値 を 保証 
機器 “1 お よび シス テム 容量 に 応じ た 出力 値 を 20 年 間 保 証し ます 。 


モジ ュー ル の 履 障 時 に 修理 また は 交換 を 実施 。 
* シャ ー プ 製 の 機器 が 対象 と な り ます 。 * シス テム 構成 機器 の 保証 は 、 正 常 な 発電 機能 が 対象 と な り ます (保全 。 

6 EE 画 出力 保証 値 
に つき まし て は 、 太 陽 電 池 モジ ュー ル の 正常 な 設置 に 必要 な 強度 が 保証 対象 と な り ま す ) 。 10 年 11~15 年 


限定 の 長期 プレ ミア ム 保証 を 実現 性 王 


16~20 年 


ZAI 90% 旧記 oc。 用 205 


他 の 周辺 シス テム 機器 も 、 す べ て シャ ー プ 製 だ か ら 15 年 間 保 証 。 
(対象 機器 ) @ パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ @ 電力 モニ タ @ クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ 2 
@ ケー ブル  @ 電力 セン サー  @ スト リン グ コ ン バ ー タ @ 人 架台 @ 開閉 器 


*※ モ ジュ ー ル 最大 出力 の 90% を 基準 と し た 出力 保証 値 で す 。 
\ 太 陽 電 池 モジ ュー ル の 公称 最大 出力 の 数 値 は 、JIS 規 格 に 基づく 基準 状態 で 測定 し た 代表 的 な 値 で す 。 


※1 太陽 電池 モジ ュー ル の 製造 上 に 起因 する 機器 の 不具 合 、 お よび 保証 書記 載 の 取扱 店 の 当社 基準 に 沿っ た 設置 工事 に 起因 する 機器 の 不具 合 を 保証 し ます ( 例 : 太 陽 電 池 モジ ュー ル の ガラ ス 割 れ 、 バ ッ ク シ ー ト の キズ 、 破 れ 等 に よる 】 
@ お 引渡 し 日 か ら 1 ヶ 月 以内 の お 申し 込み が 必要 で す 。 電 対 : シ ステ ム 構 成 機器 が 故障 し た 場合 太陽 電 池 モ ジュ ー ル の 出力 が 保証 値 を 下回っ た 場合 。 当 社 基準 に 沿っ た 設置 工事 が 原因 で シス テム が 故障 し た 場合 。 以 上 の 場合 に 保 
載 の 保証 条件 に 従い 対応 し ます 。 お 客 様 の 故意 また は 過失 に よる 故障 は 対象 外 と な り ま す 。 坦 対 象形 名 以外 の モジ ュー ル の 場合 、 モ ジュ ー ル お よび 周辺 シス テム 機器 と も に 15 年 保証 (有償 ) も し く は 10 年 保証 (無償 ) の 選択 と な り ま す 。 
BLACKSOLAR プ レミ アム 保証 は 住宅 用 限定 の 保証 制度 で す 。 産 業 用 ( 小 規模 産業 用 を 含む ) は 対象 外 と な り ます 。 


> こ SO ah E3 の )( cl 
E ま や に た さと 者 環 シス テム 構成 機器 と モジ ュー ル 出 力 値 を 15 年 間 有 償 ま た は 10 年 間 無 償 で 保証 し ます 年 保 証 
人 大 陽光 発電 シス テム 15 年 保証 、10 年 保証 は お 申し 込み が 必要 で す 。 詳 し く は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 * お 引き 渡し 日 か ら 1 ヶ 月 以内 の お 申し 込み が 必要 で す 。 * 途中 加入 は で きま せん 。 (有償 ) 


シス テム 構成 機器 を 保証 モジ ュー ル 出 力 値 を 保証 


正常 に 使用 し た に も か か わら ず 、 保 証 期間 内 に 故障 し た 場合 に 修理 対応 


し ます 。 全 て シャ ー プ 製 だ か ら で き る 機器 保証 で す 。 上 出力 保証 値 隊 了 呈 隔 計 証 ドジ ュー ル 最大 出力 の 90% を 基準 と レ 
ジニ 信 溢水 拉 守 の 人 本 が (15 年 人 た 出力 保証 値 で す 。 
* シャ ー プ 製 の 機器 が 対象 と な り ま す 。 * シス テム 構成 機器 の 保証 は 、 正 常 み 発電 機能 が 対象 と な り ます (保全 エン 。 ル の 友和 最大 出力 の 


に つき まし て は 、 太 陽 電 池 モジ ュー ル の 正常 な 設置 に 必要 な 強度 が 保証 対象 と な り ます ) 。 


おち 引 渡し 日 か 5 臣 e70 3 sc 


数 値 は 、JIS 規 格 に 基づく 基準 状態 で 測 
定 し た 代表 的 な 値 で す 。 


(対象 機器 ) @ 太陽 電池 モジ ュー ル @ パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ @ 電力 モニ タ @ クラ リ ド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ ※2 
@ ケー ブル  @ 電力 セン サー @ スト リン グ コ ン バ ー タ  @ 架台 @ 開閉 器 @ 接続 箱 


* 対応 事象: シス テム 構成 機器 が 故障 し た 場合 。 太 陽 電 池 モ ジュ ー ル の 出力 が 保証 値 を 下回っ た 場合 。 当 社 基準 に 沿っ た 設置 工事 が 原因 で シス テム が 故障 し た 場合 。 以 上 の 場合 に 保証 書記 載 の 保証 条件 に 従い 対応 し ます 。 外 部 に 原因 が ある 故 
障 ・ 損 傷 、 お 客 様 の 故意 また は 過失 に よる 故障 は 対象 外 と な り ます 。 


まる ご と 15 年 保証 料金 表 ( 例 ) 
形 名 SZWNS02 | SZWNS03 | SZWNS04 | SZWNS05 | SZWNSO06 | SZWNS07 | SZWNSO08 | SZWNS09 | SZWNSOA 
設置 シス テム 容量 * | 2 一 3kW 未 満 | 34kW 未 満 | 4ー5kW 未 満 | 5 こ 6kW 未 満 | 67kW 未 満 | 7ー8kW 未 満 | 8~9kW 未 満 | 9 こ 10kW 未 満 | 10 て 11kW 未 満 
料 金 15,400 円 聞 ) 16,720 円 (税込 ) 121,340 円 (税込 ) 27,500 円 (税込 ) 35,420 円 (税込 ) | 38,500 円 (税込 ) 41,580 円 (税込 ) 43,780 円 (税込 ) | 53,020 円 (税込 ) 


* 設 置 シ ステ ム 容 量 は 太陽 電池 モジ ュー ル の 公称 最大 出力 値 の 合計 で す 。 @ 当 社 が 想定 し て いる 販売 価格 を 参考 と し て 記載 し て いま す 。 販 売店 に よっ て 異な る 場合 が あり ます 。 @ シ ステ ム 設 置 時 に 「 ま る ご と 15 年 保証 」 (有償 ) を 選択 し た 場合 の 料金 と な り ま す 。 


: ラ シア 31 畔 まる ご と 15 年 保証 と 組み 合わ せ て 安心 の 長期 保証 制度 ( 可 中 し 込み 】 それ ぞ れ の 保証 に お 申し 込み が 必要 で す 。 


出力 保 モジ ュー ル 出 力 値 を 保証 加法 象 モ デル :NU-259AM/NU-259HM 


時 出力 保証 値 10 年 11~15 年 16~20 年 
E I 0% 85% 14 805 


ネモ ジュ ー ル 最大 出力 の 90% を 基準 と し た 出力 保証 値 で す 。 
* 太 陽 電 池 モジ ュー ル の 公称 最大 出力 の 数 値 は 、JIS 規 格 に 基づく 基準 状態 で 測定 し た 代表 的 な 値 で す 。 


(有償 ) 


⑯ モ ジュ ー ル 出力 20 年 保証 に 付帯 する 機器 保証 は 1 年 と な り ま す が 、 太 陽光 発電 シス テム 15 年 保証 、 ま た は 10 年 保証 に 合わ せ て お 申し 込み 頂く こと で 、 太 陽 電 池 モジ ュー ル を 含む シス テム 構成 機器 を 15 年 間 、 ま た は 10 年 間 保 証 い た し ます 。 
代 モ ジュ ー ル 出力 20 年 保証 に は 故障 判定 ・ 交 換 費 用 は 含み ませ ん 。 倫 太 陽 電池 モジ ュー ル (シャ ー プ 製 機器 ) が 対象 で す 。 但 産 業 用 ( 小 規 模 産業 を 含む ) は 対象 外 と な り ま す 。 


@ ソ ー ラ ー と 蓄電 池 を 同時 に 設置 し 、 ソ ー ラ ー と 蓄電 池 で 保証 期間 が 異な る 場合 、 蓄 電池 連携 型 〆 ハ イブ リッ ド パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 、 マ ル チ エ ネル ギー モニ タ 、 電 力 セ ン サ ー は 長い 方 の 保証 期間 が 適用 され ます 。 
※2 クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ (JH-RV1 1 ) の 機器 連携 コン トロ ー ラ (JH-RVB1) お よび オプ ショ ン 品 (直結 CT セン サー ト [分 岐 用 ] :JH-ASH1 1 ) は 長期 保証 の 対象 外 と な り ます 。 


圏 蓄電 池 連 携 型 プ ハイ ブリ ッ ド パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ と 蓄電 池 を 同時 に 設置 し た 場合 
に 還 シス テッ 構成 機器 と 充電 可能 容量 を 
たか MES 基軸 且 償 また は 10 年 問 無償 で 保証 し ます 


⑧15 年 保証 (有償 ) は JH-WB1621 プ WB1711/WB1821 プ WB1921 プ WB2021 が 対象 で す 。 
人 @ 蘭 電池 シス テム 15 年 保証 、10 年 保証 は 、 お 申し 込み が 必要 で す 。 詳 し く は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 お 引き 渡し 日 か ら 1 ヶ 月 以内 の お 申し 込み が 必要 で す 。 途 中 加入 は で きま せん 。 


正常 に 使用 し た に も か か わら ず 、 保 証 期 間 内 に 故障 し た 場合 に 修理 対応 


設置 し た 菩 電 池 容 量 に 応じ た 充電 可能 容量 を 長期 に わた り 


し ます 。 全て シャ ー プ 製 だ か ら で き る 機器 保証 で す 。 保証 し ます 。 
画 容量 保証 値 
(対象 機器 
10 年 I 生 

a ※ 語 = 7 に 邊 8 a ( | ) 
@ 蓄電 池本 体 *4 @ 2 タ @ 蘭 電 池 用 コン バー タ お 引渡 し 日 か ら 60: 3 で 
@ 蓄電 池 連 携 型 / @ ケー ブル @ スト リン グ コ ン バ ー タ 20 1104510 

0310 ラリ) ニョ | ジラ ョ イジ コピ ョ @ 電力 セン サー @ 接続 箱 

@ クラ ウド 連携 エル ギー コン トロ ー ラ *2  @ RPR セ ン サ ー 蓄電 池 モ ジュ ー ル 


* 定格 容量 を 基準 と し た 保証 値 で す 。 * お 引渡 し 日 か ら の 期間 で す 。 


⑧ 対 応 事象 : シス テム 構成 機器 が 故障 し た 場合 。 リ チ ウ ムイ オン 蓄電 池 の 充電 可能 容量 が 保証 値 を 下回っ た 場合 。 当 社 基準 に 沿っ た 設置 工事 が 原因 で シス テム が 故障 し た 場合 。 以 上 の 場合 に 保証 書記 載 の 保証 条件 に 従い 対応 し ます 。 
お 客 様 の 故意 また は 過 和 失 に よる 故障 は 対象 外 と な り ます 。 電 接 続 で きる 太陽 電池 モジ ュー ル は シャ ー プ 製 で す 。 倫 シ ャ ー プ 製 の 機器 が 対象 と な り ます 。 


15 年 保証 料金 表 
形 名 SZWBS01 SZWBS02 SZWBS03 SZWBS04 SZWBS05 SZWBS06 SZWBS09 
閉 電 池 容量 4.2kWh 8.4kWh 6.5kWh 6.5kWh 13.0kWh 13.0kWh 9.5kWh 


(JH-WB1821) (JH-WB1921) (JH-WB1711x2) | (JH-WB1921X2) (JH-WB2021) 


55,000 円 2) 44,000 円 (税込) 


(JH-WB1621) (JH-WB1711) 


料 金 33,000 円 (税込) 50,600 円 (税込 ) 82,500 円 (税込) 95,700 円 (税込 ) 60,500 円 (税込) 


置 済 の 場合 (蓄電 池 を 後付け もし く は 増設 し た 場合 *) 


主計 後付け 増設 し た 機器 と 充電 可能 容量 を 
クラ ウド 薔 電池 シス テム 10 年 保証 10 年 間 無 償 で 保証 し ます 


シス テム 構成 機器 を 保証 


後付け グ 増 設 し た 蓄電 池 10 年 保証 は 、 お 申し 込み が 必要 で す 。 詳 し く は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 
お 引き 渡し 日 か ら 1 ヶ 月 以内 に お 申し 込み が 必要 で す 。 


画 蓄 電池 連携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ を 既に 設 


画 増設 / 後 付け 可能 な 蓄電 池 は 、 当 社 指定 モデ ル に 限り ます “8。 
画 蓄電 池 を 増設 する 場合 は 、 同 一 モデ ル の 組み 合わ せ の み 可 能 で す “8。 


画 蓄電 池 連 携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ を 使用 し た シス テム で ある こと 。 


還 対象 機器 は 後付け 増設 し た 蓄電 池本 体 “4、 蓄 電池 用 コン バー タ 、 
蓄電 池 モ ジュ ー ル 、RPR セ ン サ ー、 ケ ー ブ ル 


( 鞭 電 池 連携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ は 含ま れ ま せん 。) 還 既設 の 太陽 光 発電 シス テム も し く は 蓄電 池 シ ステ ム が 長期 保証 に 


加入 し て いる こと が 条件 と な り ます 。 


人 @ 蘭 電池 の 増設 後付け 可能 な 期間 は 、 蓄 電池 連携 型 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 設 置 後 お お よそ 5 年 以内 と な り ま す 。 あ くま で 目安 期間 で あり 、 対 象 と な る 蓄電 池 シ ステ ム 構 成 機器 が 生産 完了 と な っ た 場合 等 、 対 応 で き な い 場合 が あり ます 。 
人 接続 で きる 太陽 電池 モジ ュー ル は シャ ー プ 製 の み で す 。 


※3 保証 期間 内 に お ける シス テム 構成 機器 の 充電 可能 容量 の 確認 に 伴う 費用 は お 客 様 負 担 と な り ま す 。 た だ し 、 充 電 可 能 容量 の 確認 の 結果 、 お 客 様 が シス テム 構成 機器 を 当社 が 発行 する 取扱 説明 書 、 シ ステ ム 構 成 機器 本 体 貼 り 付け ラベ ル な どの 注意 書き に 従っ て 
正常 に 使用 し た に も か か わら ず 、 充 電 可 能 容量 が 保証 値 を 下回っ て いた 場合 、 当 該 費用 は 当社 が 負担 いた し ます 。 ※4 屋内 設置 用 金具 JH-WBD02/WBD03/WBD04 は 対象 外 で す 。 ※5 JH-WB1621/WB1821/WB1622/WB1921/WB2021 の 場合 。 
※6 JH-WB1711 の 場合 。 ※7 | 蓄電 池 連携 型 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ を 使用 し た 太陽 光 発電 シス テム 」 に 、 後 か ら 「 蓄 電池 と 蓄電 池 用 コン バー タ ] を 設置 する 場合 を 【 後 付け 】 と 定義 し ます 。「 蓄 電池 が 接続 され て いる 蓄電 池 連 携 型 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ と 蓄電 池 用 コン 
バー タ ] に 、 後 か ら 「 蓄 電池 と 蓄電 池 用 コン バー タ ] を 設置 する 場合 を 【 増 設 】 と 定義 し ます 。 ※8 後付け は JH-WB1921 /WB2021、 増 設 は JH-WB1921 が 対象 で す (2022 年 3 月 現在 ) 。 
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| 仕様 表 | 


I クラ ウド 敬 電 池 シ ステ ム I 
蓄電 池本 体 シス テム 代表 品番 一 覧 表 
* 在 庫 僅少 * 在 庫 僅少 * 在 庫 僅少 
本 5 入 3 ああ 3 % シテ マル チエ ネル ギー モニ タ 
1 ピ に ロ 甘 器 > Et = 
1 020 が 0 池 連 携 型 。 | 凍 直 池 用 コン パー ター | ラド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ 
男 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 
商品 外観 
H-WBPDB660 JH-55NF3 3,707,000 円 (税込 ) 
JH-WD2111 H-RWL8 
H-WBPDA660 JH-40NF2 3.630.000 円 (税込 ) 
ーー 
H-WBPB9360 H-RV11 3.718,000 円 (税込 
H-WBPD9360 ERR 人 RWL8 3.740.000F a 
= HH-| し , か i, 
形 名 JH-WB2021 JH-WB1921 JH-WB1621 JH-WB1821 JH-WB1711 9.5kWh 屋外 ・ 屋 内 HiWBPB8060 JH-AB07※3 JH-WB2021 HRV11 3.553.000 円 (税込 ) 
公称 容量 (定格 容量 ま 1) デ 2 9.5kWh(9.3kWh) 6.5kWh(6.3kWh) 4.2kWh(4.0kWh) 8.4kWh(8.0kWh) 6.5kWh(6.3kWh) HWBPD8060 H-55KT3B HHRWL8 3.575.000 円 (税込 ) 
バッ テリ ー リン 酸 鉄 リチウム イオ ン リチウム イオ ン リン 酸 鉄 リチウム イオ ン リチウム イオ ン HHWBPB7060 HRV11 3.476.000 円 (税込 
対応 蓄電 池 モ ジュ ー ル JH-AB07 x 3 JH-AB06 x 2 JH-AB04 x 2 JH-AB04 x 4 JH-AB05 Xx 2 3 H-42KT2B TS 3498.000 幅 (税込 
設置 場所 屋外 : 屋 内 3 兼用 屋内 用 4 H-WBPDB650 JH-55NF3 2.849.000 円 (税込 
動作 温度 ※6 ※6 ー10C ~ +40C 0Cー+40C ー10C ~ +40C HHWBPDA650 JH_40NF2 JH-WD2111 HHRWL8 2772.000 円 (税込 ) 
外形 寸法 ※7( 幅 X 奥 行 X 高 さ ) 560 X 470 x 685mm 560 x 320 Xx 575mm 500 x 360 x 605m 700 x 360 x 605mm 520 x 263 x 500mm HHWBPB9350 HRV11 2.860.000 円 (税込 
質 量 *8 約 120kg 約 74kg 約 77kg 約 135kg 約 69kg HHWBPD9350 SSKE4B JH-WD2001 HRWL8 2.882.000 円 (税込 
5 5 6.5kWh | 屋外 ・ 屋 内 JH-AB06 X 2 JH-WB1921 ー 9 a 
JH-55KF4B※10 JH-55KF4B※10 ※12 H-WBPB8050 時 5 H-RV11 2.695.000 円 (税込 
拓本 TE JH-55NF3*※11 JH-55NF3※11 ※12 SSKT3B JH-55KF4B※10 JH-55KF4B※10 ※12 HLWBPD8050 上 H-RWL8 2.717.000 円 (税込 
DH は wo | 
EN JH-40NF2 ま 11 JH-40NF2 ま 11 ※12 JH-55KT3B JH-55KTSB 
パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ※9 H-WBPB7050 H-RV11 2.618.000 円 (税込 
222 コス JH-55KTSB JH-55KTSB ART JH-42KT2B JH-42KT2B H-42KT2B ー - ーー 
9 JP H-WBPD7050 -RWL8 2.640.000 円 (税込 
H-WBPDB755 JH-55NF3 2 Ra 5.100.480 円 (税込 
必要 な 蓄電 池 ケ ー ブ ル JH-YB102/JH-YB202 JH-YB101 ン JH-YB201 JH-YB102/JH-YB202 8 HERWL ーー 三 023 480 戸 (税込 
H-WBPDA755 H-40NF2 5,023,48 A 
13.0kWh | 屋外 ・ 屋 内 JH-AB06 X 4 JH-WB1921 x 2 40 人 
H-WBPB9455 H-RV11 5.111.480 円 (税込 ) 
JH-55KF4B JH-WD2001x2 ーー 
H-WBPD9455 H-RWL8 5,133,480 円 (税込 ) 
蓄電 池 用 RPR セ ン サ ー 鞭 電 池 ケ ー ブ ル (パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナノ 蓄電池 用 コン バー タ と 著 電 池 問 用 )* H-WBPB8010 H-RV11 2.035,000 円 (税込 ) 
形 名 JH-AS50(100A 用 ) JH-AS51 (200A 用 ) 形 名 JH-YB101 JH-YB201 JH-YB102 JH-YB202 H-WBPD8010 NR H-RWL8 2.057,000 円 (税込 ) 
PF 包 3 4.2kWh | 屋外 ・ 屋 内 JH-AB04 X 2 JH-WB1621 還 
適用 最大 電流 120A 240A ケー ブル 長 10m 20m 10m 20m H-WBPB7010 H-RV11 1.958.000 円 (税込 ) 
測定 可能 電線 直径 16m 以 下 24m 以 下 希望 小 売価 格 | 9.900 円 (税込 ) | 17,600 円 (税込 ) | 9.900 円 (税込 ) | 17.600 円 (税込 ) HWBPD7010 gg HLRWL8 1.980.000 円 (税込 
ケー ブル 長 20m * JH-YB101、JH-YB201 は JH-WB1621 ノ WB1821/WB1622 専 用 で す 。JH-YB102、JH-YB202 は JH-WB2021 WB1921 H-WBPB9340 JH55KE4B JH-WD2001 H-RV11 3.421.000 円 (税込) 
ン WB1711 専 用 で す 。 H-WBPD9340 H-RWL8 3,443.000 円 (税込 ) 
H-WBPB804 H-RV11 3.256.000 円 (税込 
8.4kWh | 屋外 ・ 屋 内 9 JH-AB04 Xx 4 JH-WB1821 H-55KT3B 
H-WBPD8040 H-RWL8 3.278.000 円 (税込 
少 H-WBPB704 H-RV11 3.179.000 円 (税込 
* 在 庫 僅少 a H-42KT2B 08 加計 
H-WBPD7040 H-RWL8 3.201.000 円 (税込 
H-WBPB93 H-RV11 2.750.000 円 (税込 
SS JH-55KF4B JH-WD2001 いら 
商品 外観 H-WBPD9330 H-RWL8 2.772.000 円 (税込 
H-WBPB8030 H-RV11 2.585.000 円 (税込 
6.5kWh JH-AB05 x 2 JHHWB1711 H-55KT3B 一 
還 内 H-WBPD8030 H-RWL8 2.607.000 円 (税込 
H-WBPB7030 H-RV11 2.508.000 円 (税込 
H-42KT2B こ 
_ H-WBPD7030 H-RWL8 2.530.000 円 (税込 
形 名 JHWD2111 NEN a H-WBPB9433 H-RV11 4.891,480 円 (税込 
定格 入出 力 電圧 DC 102.4V/DC 153.6V DC 102.4V/DC 153.6V/DC 204.8V 13.0kWh 52 JH-AB05 x 4 JHLWB1711 x2 H-55KF4B JH-WD2001x2 人 WP 4.913.480 円 (税込 
蓄電 池 側 定格 放電 電力 3.1kW 4.1kW 
定格 充電 電力 2.9kW 3.8kW 信 上 記 掲載 外 の シス テム 代表 品番 は 、 当 社 ウ ェ ブ サイ ト に て ご 確認 くだ さい 。 (https://jp.sharp/sunvista/products/battery/partnumber/) 
パワ コン 側 定格 入出 力 電圧 DC 340V DC 320V に は 、 シス テム 代表 品番 に 該当 し て いる 菩 電 池本 体 プ ハイ ブリ ッ ド パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ ま た は 蓄電 池 連携 型 パワ リー コンディ ショ ナノ 蓄電 池 用 コン パー タン マル チエ ネル ギー モニ タン クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ ン 蓄 電池 モジ ュー ル の 形 名 
絶縁 方 式 トラ ンス レス が 必要 で す 。 ま た 、 ご 家庭 の 契約 電力 に 合わ せ て RPR( 逆 潮流 検出 用 ) セン サー(100A 用 JH-AS50/200A 用 JH-AS51 それ ぞ れ オー プン 価格 ) 、 蓄電 池 ケ ー ブ ル を 別途 購入 いた だ く 必要 が あり ます 。 ま た ご 使用 に は 別途 電力 セン サー や ケー ブル 
動作 温度 ES 類 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 
ーー ※16 RPR セ ン サ ー (JH-AS50) 、 蓄 電池 ケー ブル (JH-YB101 ま た は JH-YB102) 、 通 信 ケ ー ブ ル (JH-YM301) を 含む 価格 で す 。 JH-RWL8 を 含む シス テム の 場合 、 電 力 セン サー(JH-AS04) 通信 ケ ー ブ ル (JH-YS201) も 含み ます 。 
設置 場所 屋外 ・ 屋 内 兼用 ( 重 塩害 対応 ) 屋外 
外形 寸法 “14( 幅 x 奥行 X 高 さ ) 320 x 161 x 347mm 337 X 147 x 429mm 
質量 ※14 7.9kg 8.5kg 画 ク ラウ ド 蓄 電池 x パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ X 電力 モニ タン クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ X EV 連携 * 組み 合わ せ 早見 表 
運転 音 *※15 27dB 
希望 小売 価格 165,000 円 (税込 ) 165,000 円 (税込 ) 


JH-55NF3〆JH-40NF2 
(+ 蓄 電池 用 コン バー タ ) 


※1 JIS C 8715-1 の 規定 に 基づい た 値 で す 。 ※2 実際 に 使用 で きる 容量 は 使用 する 機器 や 蓄電 池 の 内 部 温度 に よっ て 変動 し ます 。 ま た 、 電力 変換 損失 や 蓄電 池 保 護 等 に より 少な く な り ま す 。 ※3 重 塩害 地域 で は 屋内 に 設置 し て くだ さい 。 
屋内 に 設置 する 場合 は 別途 屋内 設置 用 金具 (JH-WB2021 の 場合 は JH-WBD04、JH-WB1921 の 場合 は JH-WBD03、 そ れ 以 外 の 場合 は JH-WBD02) が 必要 で す 。 ※4 横 置き は で きま せん 。 施工 や メン テ ナ ン ス の た め 上 部 も 含め た 周囲 に スペ ー ス 
が 必要 で す 。 ※5 設置 条件 、 周 囲 温度 、 蓄 電池 残 量 な どの 諸 条 件 に より 、 蓄 電池 の 保護 機能 が 働き 、 充 放電 電力 を 一 時 的 に 抑制 する こと が あり ます 。 ※6 蓄電 池内 部 の 測定 温度 の た め 、 外 気温 と 一 致し な い 場合 が あり ます 。 ま た 、 外 気 の 状態 や 蓄電 JH-WB1921x2 台 抽 放 WAV 
池 の 運転 状態 に よっ て 、 外 気温 と の 差 は 変動 し ます 。※7 突起 部 を 含み ます 。 ※8 設置 時 の 重 さ 。※9 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 1 台 に つき 、1 台 の 蓄電 池本 体 を 接続 で きま す (JH-WB1921 プ WB1711 を 2 人 台 接 続 し て 13kWh 対 応 可能 な パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 
と の 組み 合わ せ を 除く ) 。 組 み 合 わせ 早見 表 は P.26、 パ ワー コン ディ ショ ナ の 仕様 は P.27 を ご 覧 くだ さい 。 ※10 別途 、 蓄 電池 本 体 1 台 に つき 1 台 の 蓄電 池 用 コン バー タ (JH-WD2001) が 必要 で す 。 ※11 別途 、 蓄 電池 本 体 1 台 に つき 1 台 の 蓄電 池 
用 コン バー タ (JH-WD21 1 1) が 必要 で す 。 ※12 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 1 台 に つき 、2 台 まで 蓄電 池本 体 と 蓄電 池 用 コン バー タ を 接続 で きま す 。 ※13 蓄電 池 と パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 間 の 電圧 調整 、 制 御 を お こ な う 機器 で す 。 ※14 取付 金具 を 含み H-WB2021 9.5kWh 
ます 。 ※15 運転 時 に JIS C 8980 に 基づき 無 警 音 室 で 測定 し た 値 で あり 、 土 3dB の 公差 が 生じ ます 。 屋内 に 設置 する 場合 は 、 運 転 音 が 問題 と な る 場所 に は 設置 し な い 等 、 設 置場 所 に つい て 販売 店 と よく ご 相談 くだ さい 。 屋 回 - 
る 仕様 範囲 外 で の 使用 が 原因 で 故障 が 生じ た 場合 は 、 保 証 の 対象 外 と な り ま す 。 外 
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* EV と 連携 する た め に は 、 今 後発 売 予 定 の EV 用 コン バー タ が 別途 必要 に な り ま す 。 EV 用 コン バー タ の 発売 時 期 は 、2023~2024 年 を 想定 し て いま す 。 


仕 様 


表 


| 系 統 連 系 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 


普 電 池 連 携 型 パ フー コン ディ ショ ナ 


ハイ ブリ ッ ド パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 


太陽 電池 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 


* 在 庫 僅少 * 在 庫 僅少 * 在 庫 僅少 
JH-55JB4 JH-45HB3 JH-40HB2 
5.5kW ま 4 4.5kW ま 4 40kW ま 4 
1.5kVA 
0.95 1.0 ま 8 
4 回 路 3 回 路 | 2 回 路 #9 


97.0%( 力 率 1.0 時 ) 
96.5%( 力 率 0.95 時 ) 


96.5%( 力 率 1.0 時 ) 
96.0%( 力 率 0.95 時 ) 

JH-RWL8JH-RWL7Z ン JH-RWL7Y ノ JH-RWL2Y JH-RV1 1 (別売 の タブ レッ ト 等 ) 
JH-RSN1 に は 対応 し て お り ま せん 。 


* 在 庫 僅 少 * 在 庫 僅 少 
商品 外観 
形 名 JH-55KF4B※1 JH-55NF3 ま 2 町 人 JH-40NF2 ま 2 ETD JH-55KT3B JH-42KT2B 
連 系 5.5kW ま 4 5.5kW ま 4 4.0kW※4 5.5kW ま 4 4.2kW※4 
JH-WB2021 3.0kW JH-WB2021 3.0kW JH-WB2021 3.0kW JH-WB2021 3.0kW JH-WB2021 3.0kW 
JH-WB1921x2 JH-WB1921x2 4.0kW JH-WB1921x2 4.0kW JH-WB1821 4.0kW JH-WB1821 4.0kW 
蓄電 池 の み | JH-WB1711x2 4.0kW 
JH-WB1821 JH-WB1921 2.0kW JH-WB1921 2.0kW | 上 記 以 外 の 蓄電 池 | 2.0kW | 上 記 以 外 の 蓄電 池 2.0kW 
定格 上 記 以外 の 蓄電 池 2.0kW 
出力 3 | 自立 5.5kVA5 5.5kVA5 4.0kVAS5 
JH-WB2021 3.0kVA5 JH-WB2021 3.0kVA*5 JH-WB2021 3.0kVA5 
JH-WB1921x2 JH-WB1921x2 |4.0kVA5| JH-WB1921x2 |4.0kVA*5 に 
ー。 ※5 2.0kVA※6 
電池 の み JH-WB1711x2 40kVA 
JH-WB1821 JH-WB1921 2.0kVA JH-WB1921 2.0kVA 
上 記 以 外 の 蓄電 池 2.0kVA 
定格 力 率 ※7 0.95 
入力 回 路 数 太陽 光 4 回 路 8 回 路 *9 2 回 路 *※9 3 回 路 *※9 | 2 回 路 *9 
太陽 光 以 外 の 接続 蓄電 池 :1 回 路 *※19 蓄電 池 :1 回 路 *10 プ EV( 電 気 自動 車 ) :1 回 路 ※11 蓄電 池 :1 回 路 
電力 変換 効率 *※12 96.5% 97.0%( 力 率 1.0 時 ) 96.0% 95.5%( 力 率 1.0 時 ) | 96.0%( 力 率 1.0 時 ) 
( 力 率 1.0/0.95 時 ) 96.59%( 力 率 0.95 時 ) ( 力 率 1.0 時 /0.95 時 ) 95.0%( 力 率 0.95 時 ) 95.5%( 力 率 0.95 時 ) 
回 ※13 上 ※13 
対応 電 カ モニ タ ( 別 売 | また は JHLRVI1 (別売 の タブレット 夫 ) JHHRWL8 また は JHHRV11( 和 売 の タフ レバ 
設置 場所 *14 屋外 屋外 ・ 屋 内 兼用 ( 重 塩害 対応 )※15 屋外 
接続 箱 ま 16 機 能 有り 
単独 運転 検出 受動 的 方 式 ・ 新 型 能動 的 方 式 
出力 制御 対応 *A 〇 
定格 入力 電圧 DC 280V DC 320V DC 280V 
入力 運転 電圧 範囲 *17 DC 30V~450V DC 80V~420V 
最大 入力 電圧 DC 450V 
最大 入力 電力 *18 2.1kW 2.5kW 2.3kW 
定格 出力 電圧 連 系 運転 時 :AC 202V、 自立 運転 時 : 単 相 三 線 AC 202V プ 101Vx2 連 系 運転 時 :AC 202V、 自 立 運転 時 :AC 101V 
定格 出力 周波 数 50/60Hz 
夜間 消費 電力 ま 19 +3W*20 +9W*20 +9W | +10W 
出力 電流 ひずみ 率 総合 電流 ひずみ 率 5% 以 下 、 各 次 調 波 3% 以 下 
相 数 単 相 二 線 ( 単 相 三 線 に 接続 ) 
絶縁 方 式 トラ ンス レス 
動作 温度 ー20C ~ +40C 
運転 音 ※21 35dB 46dB22 | 27dB 41(35)dB 
外形 寸法 ( 幅 Xx 奥行 X 高 さ ) ※23 666 x 201 x 429mm 505 x 194 Xx 347mm 666 x 201 x 429mm 
質 量 ※23 27kg 22kg | 21kg 24kg 
パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 専 用 プレー カー 容量 40A | 30A 
0 家中 まる ご と | [ ココ しっかり 家中 まる ご と | [ココ xp し っ か り ココ x けし っ か り 
機能 特長 停電 対応 (停電 対応 停電 対応 | | 停電 対応 / EV 連携 停電 対応 
希望 小売 価格 474,100 円 (税込 ) 441,100 円 (税込 ) | 364.100 円 (税込 ) 474.100 円 (税込 ) | 397,100 円 (税込 ) 
スト リン グ コ ン バ ー タ 24 開閉 器 接続 箱 
用 名 JH-XJB1 形 名 JH-AK02 ETD 形 名 JH-AJ53 
設置 場所 屋外 ・ 屋 内 兼用 設置 場所 屋外 設置 場所 屋外 
入力 回 路 数 ※25 2 回 路 (標準 1、 低 圧 1 回 路 ) 最大 入力 電圧 DC 450V 最大 入力 電圧 DC 450V 
定格 入力 電圧 DC 250V( 低 200V) スカ 回 路 数 3 回 路 回 路 数 5 回 路 
昇圧 比 設 定 範囲 (低圧 の み ) 1.05~4.20 倍 定格 電流 15A/ 回 路 メカ 回 路 集約 機能 2 
出力 回 路 数 1 回 路 外形 寸法 ( 幅 x 奥 行 X 高 さ ) ※26 265 x 124 x 279mm (2 入力 1 出力 ) ※25 
定格 出力 (低圧 ) 1,750W 質 量 2.3kg 定格 電流 10A/ 回 路 
定格 出力 電圧 (低圧 ) 250V 希望 小売 価格 34,.320 円 (税込 ) 外形 寸法 ( 幅 X 奥 行 X 高 さき) ※26 265 Xx 124 x 279mm 
電力 変換 効率 (低圧 ) 98.0% 質 量 約 2.7kg 
外形 寸法 ( 幅 メ 奥行 X 高 さき) ※23 222 Xx 106 x 325mm 電力 セン サー※27 希望 小売 価格 52.250 円 (税込 ) 
質 量 4.0kg※23 形 名 希望 小売 価格 
希望 小売 価格 68.750 円 (税込 ) JH-AS04 (CT センサ ー ノ 120A 用 屋内 仕様 ) オー プン 価格 
* 大 陽 電 池 モジ ュー ル の 種類 に よっ て は 、 使 用 で き な い 場 合 が あり ます 。 JH-AS05 (CT セン サー250A 用 屋内 仕様 ) 


モジ ュー ル 接 続 (入力 ) 枚数 表 ※28 ※29 


JH-55KF4B JH-55NF3 JH-40NF2 JH-55KTSB JH-42KT2B JH-55JB4 JH-45HB3 JH-40HB2 

NQ-254BM 3~10 枚 3~12 枚 3~12 枚 5~11 枚 5 一 11 枚 3~12 枚 3~12 枚 3~12 枚 
NQ-180BM 4~14 枚 4 一 17 枚 4 一 17 枚 7~15 枚 7~15 枚 4~17 枚 4 一 17 枚 4 一 17 枚 
NQ-130LM/RM 5 一 20 枚 5 一 24 枚 5 一 24 枚 9~22 枚 9~22 枚 5~24 枚 5~24 枚 5~24 枚 
NU-259AM 3~10 枚 3~12 枚 3~12 枚 5~11 枚 5~11 枚 3~12 枚 3~12 枚 3~12 枚 
NU-259HM 3~10 枚 3~12 枚 3~12 枚 5 一 11 枚 5 一 11 枚 3~12 枚 3~12 枚 3~12 枚 
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437.800F 


屋外 ・ 屋 内 兼用 ( 重 塩害 対応 )※15 
有り 
受動 的 方 式 ・ 新 型 能動 的 方 式 
OO 


DC 320V | DC 280V 
DC 30V~450V 
DC 450V 
2.5kW 
連 系 運転 時 :AC 202V、 自 立 運転 時 :AC 101V 
50/60Hz 
+1.8W 
総合 電流 ひずみ 率 5% 以 下 、 各 次 調 波 3% 以 下 
単 相 二 線 ( 単 相 三 線 に 接続) 
トラ ンス レス 
ー20C ~ +40C 
27dB 
540 x 168 x 360mm 
20kg 


地 


21kg 
40A 


19kg 
30A 


291,940F 


283,580F 


*A: 出力 制御 を 機能 させ る た め に は 、 出 力 制御 対応 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ と 対応 する 電力 モニ タ ま た は 、 ク ラウ ド 連 携 エ 
ネル ギー コン トロ ー ラ (JH-RV11) を 組み 合わ せ て 設置 し 、 出 力 制御 の 設定 を する 必要 が あり ます 。 出 力 制御 ルー 
ル 適 用 に つい て は 、 各 電力 会 社 の ウェ ブサ イト で ご 確認 くだ さい 。 

0 仕様 範囲 外 で の 使用 が 原因 で 故障 が 生じ た 場合 は 、 保 証 の 対象 外 と な り ま す 。 


※1 JH-55KF4B と 蓄電 池 を 接続 する 場合 は 別途 蓄電 池 用 コン バー タ (JH-WD2001) が 必要 で す 。 ま た 、 自 動 切替 盤 
(当社 指定 機種 ) が 必要 で す 。 ※2 JH-55NF340NF2 と 蓄電 池 を 接続 する 場合 は 別途 蓄電 池 用 コン バー タ (JH- 
WD2111) が 必要 で す 。 ま た 、 家中 まる ご と 停電 対応 の 場合 は 、 自 動 切替 盤 ( 当 社 指定 機種 ) が 必要 で す 。 ※3 気象 
条件 ・ 立 地 条件 設置 条件 ・ 周 囲 温度 ・ 蓄 電池 残 量 な どの 諸 条 件 に より 、 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ お よび 蓄電 池 の 保 護 機能 
が 働き 、 出 力 を 一 時 的 に 抑制 する こと が あり ます 。 出力 お よび 充 放電 電力 を 抑制 し た 場合 、 電 力 モニ タ に 「 電 圧 」 「 温 度 ] 
「 温 度 範囲 外 」 の アイ コン また は メッ セー ジ が 表示 され る こと が あり ます 。 ※4 力 率 1.0 プ 0.95 時 。 ※5 片 相 だ け で は 、 定 格 
出力 一 杯 まで 出力 で きま せん 。 ※6 周囲 温度 が 33C 以 上 の 場合 、 保護 機能 に より パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ の 出力 を 抑制 
する こと が あり ます 。 その 場合 、 機 器 の ご 使用 状況 に よっ て は 、 自 立 運転 で 使用 で きる 電力 より も 機器 の 消費 電力 が 大 き 
いこ と を 示す メッ セー ジ が 表示 され る こと が あり ます 。※7 JET 認 証取 得 時 の 力 率 で す 。※8 系 統 連 系 規程 に 準拠 する 
た め 、 出 荷 時 の 力 率 が 0.95 と な る 場合 が あり ます 。※9 全て の 入力 回 路 を 使用 し な けれ ば 、 定 格 出力 一 杯 まで 出力 で き 
ませ ん 。※10 蓄電 池 用 コン バー タ 接 続 用 。 蓄電 池 連 携 型 パ ワー コン ディ ショ ナ 1 台 に つき 最大 2 台 の 蓄電 池 用 コン バー タ 
蓄電 池 が 接続 可能 (蓄電 池 用 コン バー タ 間 を 接続 )。 ※11 今後 発売 予定 の EV 用 コン バー タ 接 続 用 ( 今 は 使用 し ま 
せん )。 ※12 JIS C 8961 で 規定 に 基づい た 値 で す 。 また 、 接 続 箱 機能 を 含み ます 。※13 蓄電 池本 体 JH-WB2021 
と の 組み 合わ せ を 除く 。※14 屋内 に 設置 する 場合 、 別 途 開 閉 器 が 必要 で す 。※15 害 地域 で は 蓄電 池 は 屋内 に 
設置 し て くだ さい 。 蓄電 池 を 屋内 に 設置 する 場合 は 別途 屋内 設置 専用 金具 が 必要 で す 。※16 太陽 電池 の 複数 系 統 
を 1 つの 系 統 に まとめ 、 パ ワー コン ディ ショ ナ に 入力 させ る 機器 。※ 17 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ が 起動 する 際 は 、 い ずれ か の 
入力 端子 に 35V 以 上 の 入力 電圧 が 必要 で す (ハイ ブリ ッ ド パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ は 100V 以 上 、 JH-55KF4B は 40V 以 
上 )。※18 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ が 電力 変換 可能 な 1 入力 回 路 当 た り の 最大 電力 で す 。 値 は 小数 点 第 2 位 以下 を 切り 
捨て て いま す 。※19 夜間 消費 電力 は 使用 する 電力 モニ タ ま た は 、 ク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ の 定格 消費 電力 
を 加算 し て くだ さい 。JH-55KF4B プ 55NF3/40NF2 プ 55KT3B プ 42KT2B は 、 発 電 お よび 蓄電 池 の 充 放 電 を 行っ 
て いな い 待 機 時 の 消費 電力 で す 。 ※20 蓄電 池 を 接続 し な い 場 合 。 蓄 電池 を 接続 し た 場合 、 JH-55KF4B は 十 20W、 
JH-55NF3 は 十 17W、 JH-40NF2 は 十 25W。 ※21 運転 時 に JIS C 8980 に 基づき 無 響 音 室 で 測定 し た 値 で あり 、 
土 3dB の 公差 が 生じ ます 。 測定 周波 数 20OkHz 以 下 。 カ ッ コ 内 は 空冷 ファ ン の 低速 運転 時 の 値 で す 。 ま た 、 屋 内 に 設置 
する 場合 は 、 運転 音 が 問題 と な る 場所 に は 設置 し な い 等 、 設置 場所 に つい て 販売 店 と よく ご 相談 くだ さい 。※22 測定 
周波 数 18kHz 以 下 の 場合 は 27dB。※23 取り 付け 金具 を 含み ます 。※24 スト リン グ コン バー タ を 接続 し た 場合 、 多 少 
の 発電 量 損失 が あり ます 。 ※25 太陽 電池 モジ ュー ル の スト リン グ 数 が 、 パ ワー コン ディ ショ ナ の 回 路 数 より 多い 場合 に 
集約 で きま す 。 集約 で きる モジ ュー ル の 種類 は 、 形 名 が 「NE」 ま た は 「NT」 で 始ま る も の に 限り 、 設置 枚数 設置 方 位 に 
よっ て は 集約 で き な い 場合 が あり ます 。 ※26 突起 部 を 含み ます 。 ※27 通信 ケー ブル (JH-YS201 ) は 同 梱 さ れ て お り 
ませ ん 。 別途 お 買い 求め いた だ く 必 要 が あり ます 。※28 表 内 の 枚数 の 範囲 内 で も 実 使用 時 の 太陽 電池 出力 が パワ ー 
コン ディ ショ ナ の 最大 入力 電力 を 超過 し た 場合 、 超過 分 は 電力 変換 され ませ ん 。 最大 入力 電力 の 1.25 倍 程度 を 目安 に 
枚数 を 減ら すこ と が 、 電 力 超過 に よる ロス 軽減 に 有効 で す 。 全 て の 入力 回 路 を 使用 し な けれ ば 、 定 格 出力 一 杯 まで 出力 
で きま せん (JH-45HB355JB4.“55KF4B を 除く )。 ま た 、 晴天 時 ・ 気 温 二 10C を 下回る 地域 で は 1 回 路 の 最大 設置 
枚数 が 制限 され る 場合 が あり ます 。 瓦 型 シ リー ズ の シス テム は CAD に よる 設計 で お 客 様 に 適し た 機種 構成 を ご 提案 し 
ます 。 詳細 は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 ※29 最低 入力 容量 は 1.10kW を 推奨 し ます 。 ※30 モジ ュー ル 接 続 
(入力 ) 枚数 に 制限 が あり ます 。 詳し く は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 


\ 接 続 に ご 注意 いた だ く 必 要 の ある 過去 の 太陽 電池 モジ ュー ル と 現行 パリ ワー コン ディ ショ ナ の 組み 合わ せ 一 覧 


NQ-190AA(2011 年 6 月 ) 
NQ-135AA(2011 年 6 月 ) 
NQ-195AA(2012 年 2 月 ) 


NQ-138AA(2012 年 4 月 ) 
NQ-198AC(2013 年 6 月 ) 
NQ-140AC(2013 年 9 月 ) 


NQ-209LW(2010 年 12 月 ) 
NQ-134LW(2010 年 12 月 ) 
NQ-260LW(2011 年 3 月 ) 


NQ-56S4W*(201 1 年 3 月 ) 
NQ-31S4W*(2011 年 3 月 ) 
NQ-123LA*(201 1 年 9 月 ) 


NQ-W2A1A*(2012 年 10 月 ) 
NQ-57S4B*(2013 年 2 月 ) 
NQ-32S4B*(2013 年 2 月 ) 


JH-55KF4B 
JH-55NF3〆JH-40NF2 


〇 ※30 
JH-55KT3B グ JH-42KT2B 


JH-55JB4/JH-45HB3JH-40HB2 


圏 上記 一 覧 の 太陽 電池 モジ ュー ル を ご 使用 の お 客 様 で 、 蓄 電池 シス テム を 導入 する 場合 


=) 


下 表 より 接続 可能 な 蓄電 池 を お 選び くだ さい 。 


* 特 定 ル ー ト 専用 モデ ル 。 


陽 電 池 モジ ュー ル 


上 記 一 覧 の 太陽 電池 モジ ュー ル 


JH-55KF4B 
JH-WB1621 * 在 庫 僅少 = 
JH-WB1711 * 在 庫 僅 少 O*30 
O%30 
O%30 
9.5kWh タ イプ JH-WB2021 O※*30 


JH-55NF3/JH-40NF2 JH-55KT3B./JH-42KT2B 
半 O%30 
O%30 
O%30 O%30 
= O*30 
O※30 O%30 


⑧ 最 新 の 組み 合わ せ 一 覧 は 、 当 社 ウ ェ ブ サイ ト (https://jp.sharp/cms/sun/images/fuka.pdf) に て ご 


認 く だ さい 。 


| 仕様 表 | 


I 太陽 電池 モジ ュー ル | | HEMS | 
5 クラ ウド 連携 エネ ルギー コン トロ ー ラ 画 ク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ JH-RV1 1 用 オプ ショ ン 
[ | 直結 CT セン サー( 分 岐 用 ) 
の 形 名 JH-ASH1 1 (最大 4 本 接続 可 ) 
| - 適用 最大 電流 30A 
商品 外観 測定 可能 電線 直径 10mm 以 下 
商品 外観 ンス ケー ブル 長 1.5m 
「 | A 希望 小売 価格 7.480 円 (税込 ) 
* 横 置き 限定 ( 長 辺 を 横 方 向 ) 形 名 RV JH-RVB1 
者 本 中 時 200G ユニ ッ ト 名 称 計測 制御 ユニ ッ ト 機器 連携 コン トロ ー ラ 機器 連携 コン トロ ー ラ COCORO ENERGY 
形 名 NQ-254BM TE NQ-180BM MEE NQ-130LM/RM DD NU-259AM NU-259HM ユニ ッ ト 形 名 JH-RVA1 JH-RVB1 接続 機器 一 覧 
セル 種類 単 結晶 設置 場所 屋内 RN 
モジ ュー ル 変 換 効率 19.0% 18.4% 15.3% 19.4% 出力 制御 対応 *11 O 
公称 最大 出力 254W 180W 130W 259W ーー ュー ニッ ト 間 : 近 距離 無線 通信 (IEEE802.15.4) - 
公称 最大 出力 動作 電圧 24.10V 17.08V 12.34V 23.74V 通信 方 式 ン ネ ットワーク : 有 線 LAN*※12 ネッ トワ ー ク : 有 線 LAN※12 だ _ 5 
公称 最大 出力 動作 電流 NOS 10.91A 定格 消費 電力 2W | 5W HEMS の 構成 は 以下 の いずれ か か ら 選 択 し て くだ さい 。 
公称 開放 電圧 29.30V 20.93V 15.35V 29.03V 動作 温度 0C ~ +40°C 
公称 短絡 電流 11 05A 199A 外形 寸法 ( 幅 X 奥 行 X 高 き ) | 87 x 50 x 320mm 25 x 80 x 108mi13 の 
( a a み ) 1265 x 1055 x 46m 925 x 1055 x46mm 1201 x 1055 x 46m*2 1265 x 1055 x 46mmn 質 量 約 0.5kg 約 0.1kg 太陽 電池 | ルギー 
シン ステム: 品 スー 寺 池 シス テ モジ ュー ル | に 
質 量 16.5kg 12.5kg 11.0kg 15.5kg | 16.5kg 接続 シス テム *※6 太陽 光 発 電 シ ステ ム ノ 蓄電 池 シ ステ ム : コン トロ ー ラ 
希望 小売 価格 152.400 円 (税込 ) 117,000 円 (税込 ) 87,100 円 (税込 ) 131.010 円 (税込 ) 170.940 円 (税込 ) a : (JH-RV11) 
機能 特長 AI 予測 制御 | | 気象 警報 連携 | | Al 雷 注意 報 連携 | 5 
パワ ー 1 
タイ プ 型 Lal mt ee 日 op) 
I 電力 モニ タ I 着 望 小売 価格 113.960 円 (税込 | 748oo 四 2) コン ティ | 
Cm ニス ※11 出力 制御 を 機能 させ る た め に は 、 本 機 と 出力 制御 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ を 組み 合わ せ て 設置 し 、 出 力 制御 の 設定 を する 必要 が あり ます 。 1 : = 
※12 LAN ケ ー ブ ル 1m 同 梱 。 無線 LAN 機 器 と 通信 する 場合 は 無線 ブロ ー ド バン ドル ー タ ー に 接続 し て くだ さい 。 ※13 突起 部 と スタ ンド 部 H さも 
ーー を 除き ます 。 クラ ウド クラ ウド 
相 本 ーーー ョ | 電力 モニ タ エネ ルギー コン トロ ー ラ 
商品 外観 (JH-RVB1) 
ーー 人 
本 EE SR 形 名 JH-RWL8 JH-RWL2Y * 在 庫 僅少 
セル 種類 単 結晶 画面 サイ ズ 7V 型 3.5V 型 いつ で も スマ 品 や 特長 が 見 られ る ! 
Er EN の 2 ネッ トワ ー ク タイ プ ネッ トワ ー ク タイ プ 
A SO 人 (無線 LAN 有線 LAN 対 応 ) (有線 LAN 対 応 ) 
公称 最大 出力 65W 50.5W 出力 制御 対応 *A 0 の 
公称 最大 出力 動作 電圧 14.58V 11.33V 動作 温度 =20 で こ =F40 で 0C~ エ 40 で 住宅 用 太陽 光 発電 シス テム で ん き の 自 給 自足 
公称 最大 出力 動作 電流 4.46A 外形 寸法 ( 幅 X 奥 行 X 高 さ ) 175 x 27 x 137mm※4 128 x 19.3 x 120m ま 4 
公称 開放 17.90V 13.92V 質 量 0.5kg4 03kgs4 MM ac (で a ょ 
ーー 4.68A 定格 消費 電力 *S 5.0W (無線 通信 時 ) 3.1W I = 
形 寸 ; 1575x361.5x30.2mm 1268x361.5x30.2mm SR ei スニ 電池 シス テ 上 平 革 年 シ ステ 
( 長 さ X 幅 xX 厚み) [1535X280X30.2mm] 3 [1228X280X30.2mm] ※3 ET A A ad es 
質 量 6.0kg 5.0kg 希望 小売 価格 ※7 107.140 円 (税込 ) 46.640 円 (税込 ) 
希望 小売 価格 オー プン 価格 オー プン 価格 
I ケー ブル | 
太陽 電池 モジ ュー ル と パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 間 用 太陽 電池 モジ ュー ル と 太陽 電池 モジ ュー ル の 接続 用 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ と 電力 モニ タ ノ 計 測 制 御 ユニ ッ ト 間 用 
形 名 希望 小売 価格 形 名 希望 小売 価格 形 名 希望 小売 価格 
SZ-2S20EP(20m) 6.160 円 (税込 ) SZ-2S5A(5m) 2.310 円 (税込 ) JH-YM151(15m) 2.970 円 (税込) と - 
SZ-2S30EP(30m) 8.800 円 (税込 ) SZ-2S10A(10m) 4.510 円 (税込 ) JH-YM301 (30m) 5,060 円 (税込 ) https://jp.Sharp/sunvista/solar/ https://youtu.be/B3tcbehwzDg 
SZ-2S40EP(40m) 11.660 円 (税込) SZ-2S20A(20m) 8.690 円 (税込 ) パワ ー コ ン ディ ショ ナ を 複数 接続 す 
Rm ーー a pr 大 陽 電 池 モジ ュー ル ( 瓦 型 ) 並 列 *※9 接 続 用 形 名 希望 小売 価格 
SS 9130F (税込 形 名 希望 小売 価格 JH-YP101(10m) 2.420 円 (税込 ) 
w て 月 A \ | こ a 
sz.3spy 5.610 円 (9 込 住宅 用 区 電池 シス テム 卒 FIT 対 策 
形 名 希望 小売 価格 
JH-YS201 (20m) 3.520 円 (税込 ) 
ジュ ー ル 公称 最 
@ 大 陽 電 池 モジ ュー ル の 変換 効率 (%) は の 2 の 計算 式 を 用 いて 算出 し て いま す 。 変換 効率 と は 、 太 陽光 エネ ルギー か ら 電 気 エネ ルギー に 変換 し た と き の 割 合 を 表し ます 。 


合 公 称 最大 出力 の 数 値 は 、JIS 規 格 に 基づく 基準 状態 で 測定 し た 代表 的 な 値 で す 。 倫 上 記 太陽 電池 モジ ュー ル (NU-65K5H/51K5H を 除く ) は 重 塩 害 対応 で す 。 強風 時 海水 が 直接 か か る 場所 を 除き 設置 で きま す 。 

※1 設置 工法 、 屋根 勾配 に より 異な り ま す 。 ※2 コー ナー モジ ュー ル (NQ-130LM/RM) の 詳細 外形 こつ いて は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 ※3 長 さ ・ 幅 は 働き 十 ※4 取り 付け 金具 を 含み ます 。 ※5 工場 出荷 時 の 明る さ 設 定 で 、 画 
面 点灯 中 の 値 で す 。 パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ 動 作 中 は 、 太 陽 電 池 モジ ュー ル で 発電 し た 電力 、 停 止 中 は 系 統 の 電力 を 消費 し ます 。 蓄電 池 シ ステ ム を 設置 され て いる 場合 は 、 蓄 電池 に 区 えら れ て いる 電力 を 消費 し ます 。 ※6 1 台 の 電力 モニ タ 計 測 制御 
ユニ ッ ト に パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ が 3 台 ま で (うち 蓄電 池 連携 型 プ ハイ ブリ ッ ド パワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ は 2 人 台 ま で ) 接続 で きま す 。 ※7 ケー ブル は 別売 で す 。 ※8 NU-65K5H/51K5H に は 使用 で きま せん 。 ※9 並列 接続 は 、 NU-65K5H 51K5H の み 
可能 で す 。 ※10 JH-AS04/AS05 を ご 購入 の 際 は 、 必 ず JH-YS201 を セッ ト で ご 購入 くだ さい 。 

*A: 出 力 制 御 を 機能 させ る た め に は 、 出 力 制御 対応 パブ ワー コン ディ ショ ナ と 対応 する 電力 モニ タ ま た は 、 ク ラウ ド 連 携 エ ネル ギー コン トロ ー ラ (JH-RV11) を 組み 合わ せ て 設置 し 、 出 力 制 御 の 設定 を する 必要 が あり ます 。 

念 仕様 範囲 外 で の 使用 が 原因 で 故障 が 生じ た 場合 は 、 保 証 の 対象 外 と な り ま す 。 


生還 馬 征 品 ライ ン アッ プ cs ニー 


https://jp.Sharp/sunvista/Dbattery/ https://youtube.com/watch?v=bD9DUvDV5xos 
| HEMS( へ ム ス )/ プ COCORO ENERGY | 太陽 光 発 電 / 蓄 電池 /HEMS の ある 暮らし 
te > omu 「 と ee に っ 
HEMS (A272)} 1 
COCORO ENERGT 
$ cocono ENERGY 
f た T 
\ < 4 
EE in- ー ーー 
https://jp.Sharp/sunvista/hems/ https://youtube.com/watch?v=CT1vDrZdUH 
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